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FOREWORD 

The  Flight  Propulsion  Division  of  the  General  Electric  Company  is  sub¬ 
mitting  proposals  on  two  (2)  engines  in  response  to  the  Federal  Aviation 
Agency  Request  for  Proposal  for  a  Supersonic  Transport  Engine.  These 
two  engines  are  identified  as  GE4/J4C  -  Turbojet  and  GE4/F6A  -  Turbofan. 
Volume  numbers  contain  the  Suffix  (J)  for  the  Turbojet  and  (F)  for  the 
Turbofan  when  appropriate. 

The  volume  numbers  and  titles  are  listed  below  for  this  proposal: 

Volume  1  J  &  F  SUMMARY 

E-I  J  &  F  ENGINE  WORK  STATEMENT 

E-R  J  &  F  COMMERCIAL  ENGINE  MODEL  SPECIFICATION 

E-ffl  J  &  F  PRELIMINARY  INSTALLATION  AND  OPERATING 

MANUAL 

E-IV  J  &  F  ENGINE  PERFORMANCE  REPORT 

E-V  J  &  F  ENGINE  DESIGN  REPORT 

E-VI  J  &  F  COMPONENT  DESCRIPTIONS  AND  PERFORM¬ 
ANCE  -  PARTS  I  &  Q 

E-VD  J  &  F  ENGINE  INSTALLATION 

E-Vni  MANUFACTURING  TECHNIQUES  AND  MATERIALS 

E-IX  J  &  F  ENGINE  TEST  PROGRAM  PLAN 

E-X  ENGINE  SYSTEM  MOCKUP  PLAN 

M-I  MANAGEMENT 

M-II  MANAGEMENT  CONTROLS 

M-m  PRODUCT  SUPPORT  PLAN 

M-IV  JbF  PRELIMINARY  PRODUCTION  PLAN 
M-V  J  It  F  DEVELOPMENT  AND  PRODUCTION  COSTS 
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SUMMARY 

This  report  (Volui  *t  E-IV)  presents  performance  of  the  General  Electric 
GE4/F6A  Turbofan  Engine  using  fuel  conforming  to  GE  Commercial  Jet  Fuel 
Specification  A50T27A  date  November  11,  1963.  The  performance  is  identical 
to  that  given  by  the  Estimated  Performance  Card  Deck,  R63FPD  378,  Novem¬ 
ber,  1963. 

Performance  is  presented  in  tabulated  form  over  most  of  the  engine  oper¬ 
ating  range.  Accurate  performance  can  be  obtained  directly  for  many  flight 
conditions,  and  simple  interpolation  will  yield  engine  performance  for  most 
flight  conditions  within  the  flight  envelope.  Installation  effects  can  be  accounted 
for  by  applying  the  given  correction  factors. 

Flight  performance  (G  and  A)  curves  are  also  included  to  give  a  compact 
graphical  presentation  of  engine  performance. 
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1. 1  ENGINE  DESCRIPTION 

The  GE4/F6A  turbol'an  is  a  lightweight,  high  performance,  augmented 
engine  which  has  been  optimized  for  the  Supersonic  Transport  mission.  High 
cycld  efficiency  in  the  flight  regime  of  Mach  2.  5  to  3.  0  has  been  emphasized  in 
the  design.  Maximum  flight  speed  capability  is  Mach  3. 0  with  a  maximum 
altitude  capability  of  80, 000  feet. 

The  engine  performance  presented  herein  is  based  on  an  airflow  size 
of  550  lbs/sec  at  sea  level  static,  standard  conditions.  This  size  gives  a  maxi¬ 
mum  augmented  take-off  thrust  of  45,  000  lbs.  The  overall  cycle  pressure  ratio 
at  take-off  is  approximately  11:1. 

The  major  components  of  the  GE4/F6A  turbofan  include  a  single  rotor 
fan/compressor  with  variable  stators,  an  annular  main  combustor,  an  air 
cooled  turbine,  a  modulated  mixed  flow  augmentor,  and  a  convergent -divergent 
exhaust  nozzle  which  incorporates  a  thrust  reverser. 
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1.  2  DATA  DESCRIPTION 

1.2.1  Performance  Curves 

Flight  performance  (G  &  A)  curves  are  presented  on  pages  2-1  through 
2-8  showing  engine  net  thrust,  specific  fuel  consumption,  and  airflow  as  functions 
of  engine  power  setting  and  flight  Mach  number  for  the  following  altitudes: 

Sea  Level  45, 000  Feet 

1 5, 000  Feet  55, 000  Feet 

25, 000  Feet  65, 000  Feet 

36,089  Feet  75, 000  Feet 

The  performance  shown  in  these  curves  is  based  on  U.  S.  Standard 
Atmosphere  -1962,  MIL-E-5008B  ram  recovery,  no  bleed  or  power  extraction, 
and  the  proposed  exhaust  nozzle. 

Additional  flight  performance  curves  at  several  important  flight  condi¬ 
tions  are  presented.  These  curves  consist  of  net  thrufet  vs.  specific  fuel  con¬ 
sumption  at  altitudes  of  25000,  36089  and  65000  feet  for  a  nozzle  thrubt  coeffi¬ 
cient  of  0. 985. 

The  purpose  of  these  curves  is  to  provide  a  quick  indication  of  a 
reference  performance  level  of  the  engine  at  important  flight  conditions.  More 
detailed  and  complete  performance  is  available  in  the  tabulations. 

1.2.2  Tabulated  Performance  Data 

The  engine  performance  data  presented  in  the  tabulations  is  .  based  on 
U.  S.  Standard  Atmosphere  -  1962,  MIL-E-5008B  ram  recovery,  zero  bleed, 
and  zero  power  extraction,  and  fuel  conforming  to  G.  E.  Specification  A50T27A. 
The  tabulated  data  include  all  exhaust  nozzle  performance  effects  with  the 
exception  of  afterbody  drag  which  can  be  determined  from  the  data  provided  on 
boattail  geometry.  The  data  presented  herein  is  based  on  a  schedule  of  exhaust 
nozzle  area  and  boattail  angle  which  yields  maximum  uninstalled  thrust  and  is 
consistent  with  the  data  obtainable  from  the  Estimated  Performance  Data  Deck 
R63FPD378,  November,  1963  with  the  boattail  fork  (BTFORK)  set  equal  to  zero, 
and  with  the  rotor  speed  locked  up  above  Mach  1,  5  (MONLU=l.  5).  The  data 
deck  also  incorporates  provisions  for  operating  the  engine  in  the  rotor  unlocked 
mode  and  at  different  boattail  angles. 

1.  2.  3  Power  Setting  Definitions 

Performance  data  are  presented  for  eleven  power  settings  defined  as: 
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P.  S. 

X  1 

Maximum  thrust,  augmented 
Partial  augmentation 

P.  S. 

x  2 

P.  S. 

x  3 

Partial  augmentation 

P.  S. 

*  4 

Minimum  thrust,  augmented 

P.  s. 

x  5 

Maximum  thrust,  non  augmented 

P.  s. 

=  7 

95%  engine  RPM* 

P.  s. 

x  8 

90%  engine  RPM* 

P.  s. 

x  9 

85%  engine  RPM* 

P.  s. 

»  10 

80%  engine  RPM* 

P.  s. 

«  11 

75%  engine  RPM* 

P.  s. 

-  13.4 

63%  engine  RPM '(flight  idle)* 

♦The  defined  speed  schedule  for  power  settings  S  through  13.  4  is  adhered  to  up 
to  the  flight  mach  number  where  lockup  occurs  (Mo  *  1.5). 

At  and  above  the  lockup  Mach  number,  engine  RPM  remains  constant  at  100%  to 
a  To  of  955°R  where  rotor  speed  is  linearly  reduced  to  95%  RPM  at  a  To  of 
1083°R. 

* 

1. 2. 4  Performance  Tabulations 

Performance  tabulations  are  presented  for  nine  altitudes  and  two  am¬ 
bient  temperatures. 

U.  S.  Standard,  1962  U.  3.  Standard,  1962,  plus  40°F 


Altitude:  Sea  Level  Sea  Level 

5000  ft.  5000  ft. 

15000  ft.  15000  ft. 

25000  ft.  25000  ft. 

36069  ft.  36089  ft. 

45000  ft.  45000  ft. 

55000  ft.  55000  ft. 

65000  ft.  65000  ft. 

75000  ft. 


The  tabulated  engine  data  at  each  altitude  are  presented  for  both 
ambient  temperatures  as  a  function  of: 

Power  Setting  (PS) 

Flight  Mach  Number  (Mo) 

and  include  correction  factors  for  determining  performance  at  other  conditions 
of  ram  recovery,  bleed  extraction,  and  power  extraction. 


January  15,  1964 


1-3 


CONFIDENTIAL 


Hit 

■nmutr 

-  V 

in, 


OuiiFiuENiiAL 


piiRfimpiinffls 

HHHMl 

milsn 

Ifiplillll 

jiilllipi! 

Illlllliil 

lillllllll 

llliil 

1' 

I 

111; 

» 
!l  i|!l 

iiiiiiii 

15000 

FEET 

iiliilBiS 

inis 

ins 

piliHg 

mmmm 

Ilili; 

lasses  as- 

IST1MATKD  PinrORMANCX  4}  { 

1  LI  cm  1C  QI4/F6A  VJKBOfKH  IRQINS  £; 

U.a,  ITD ,  1903  ATMOflPHIU  ll 

11! 

III 

III 

I 

liil 

llil 

Ml 

n 

!! !!:! 
ii  pi: 

iiiiiiii 

•hii! 

M1L-I- 6004B  IUM  HCOVIRV 

mm 

III 

I 

llllill: 

■ 

■ 

anji  iHaiiaEaiiffljflaa 

'liitJ  mpfKXBtQ isJfUaa 

illiiMi 

■npii 

ill 

1 

ifjgjj 

limp 

mm 

iin 

III! 

Iiiiiiii 

IHSSPBPMIgBHPIllffijllliili! 

IlilillliS 

miiii 

m\ 

I 

Will! 

min 

ininii 

i 

IP 

HP 

IlfilllS! 

HBRI1 

NIRAlfl 

>  CLKCTR 

031 

“ill! 

illll 

Hint 

51 

if 

IS 

HR 

Si 

mm 

IHlii 

mi 

ii 

illi 

I 

IHliHiBiHS 

mm  as 

m® 

uni 

4li 

m 

j  1 

Ilf 

If 

TTTT 

HiHiHRIimiSi! 

liiisil 

mm 

iinp 

ilii 

ii; 

t 

1? 

iiiii  iiiii 

lli 

w 

11 

SBS1BSI 

■BOH 

leias 

;l:i  Itil  iHi  - 

■ 

IBB 

ii 

i 

■ 

B 

■ 

SI 

1 

it  lt|j 
11 

mm 

Ills  IS  11  fill  lilli 

lisp 

|1|| 

mill 

-  -  -  -  sf 

T< 

A 

c 

mil 

1 

■ 

imipaHiisj 

ffliiimasffli 

ilBilili 

1111 

Gin 

BIB 

isiai 

■■■IE 

na 

IUI  Hillliiip 
muiiiifii 

ilipipilliilillipippiilllll ! 
liiliiliiiliiiiiiiiiiiiiilliiiiliyiH 

iffliipyin  ini  iiiii 
iiaiiiinH 

illll!  liililiiiilllig!! 

iiliilllliipiiiiiplllllilE 

Mllllll 

Hlilllffllilllilll 

mmi 

samPil 

XUMplHilMitlliliiliilllHilllHI 

«iiiiiiiiiiii!iiiijiiiiiijiiii 

mn  iiimiii  ii  iniii  iiiii 

1  iiniliii  ii  iinll  mil 

44,000 

IliH  !iii!lii!!iiilililllljlil 
ililii  liHi!illiifi!!ll!l!!ilii! 

||j||j»||||j|||||i|ji||||| 

lliMHIItii 

ininiliiiiii 

RX 

llllllllilillHnillllHI! 

iyniuiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiR 

siypnii  ipimjtnu 

Ii  IfHllilllllllilUiillillfIKlUlil 

.BBS 

tilfllilililMilllHIilini 

mpmniiiii 

llHIfliilll 

5»8i 

Hlilligl  IK 

IBB!!  Sill! 

40,000 

BSilBII 

l!SIII3l!S!llilSlli!!lll!ll!ll! 

illllllillinli1 

wmtm 

BliliMl 

lllllillinipiilllllOpiHIIHHt 

liMii  niiiili  mn  mi  i 

y  Mil!  ii  iiiiiiii  ill 

ami  mi  iiiiiHHiii  i  ii 

p  pppiiiplii 

liiiiipilljlilillliniilliilillil 

IWHilll 

llltllll 

mum 

imhw 

mtii  m  mpj  miiiiiii  mn  ip  i 
iiiiiiiiiniiiiiiiiiKiiiiii 

ns  luinsa 

34,000 

Slii  iI3!S!i!i!!ll!! 

llllllllll!ll!!lipi!l!lll!l!ll!li!lj! 

lililillipiMlIllljlllM 

IIWilHIP 

'i.iiiwai 

:i«!f 

HUH  Hi  0111111111 11  ill! 

in  in  mi  ini  mu  mil  it 

nip  iip}  ii  ippimii 
hi  In!  in  in  ililii  mil 

vam 

I|iiniiii|ii!l!|ippi!l!li^ 
fimirniiliiyiljitiilmip^  ii 

jlijSijlCiIR'iliiji 

fJKk 

3 

*P!8IH  ihiiii  mpiipi  Illll 
ilpiiHiiiiii  mil  iilii  mu 

■■Hill 

iHimipiiiiu  in  iuii 
ii  limn  n  iiiii 
Iiiiiii  iiiiiii  n  mpi iiiii 

Ii  llil  II  llllli  Illll 

llilj  Illjlllllllliiiillilllllll 
iliji  llljilliiillllll!ill!lill 

lilBill! 

SliSill 

jipilipil|pij|l|llll Illll  IIIIIII 
llllill llil  Ifillii lliii  IDS  Illll 

in  iiiiiii  iiniliii  pii 
Hill  IIIIIII  lllllllll  llil 

liliiiillilllliiilllilllllil 

®!SK?!|8j 

IlliillllimWil 

illlllllilH'illfll 

SSI 

iiipmii  iiiiiii  iiiiiii  pm  iiiiiii 
iiiliiiiil  iiiiiii  iiiiiii  inn  iiiiiii 

111  111  II  111  II! 

IIIIIII.I  ill 

wmm 

iiiiiii  sill 

iBiisaaiii 

Illll  II  IIIIIIII  HII 
mi  iiiiiii  iiiiiiii  ml 

■dp 

IpMIIIIIHiililllllll!!1! 

ijjtjllll!^  lillllli 

iflilil 

iltlllljlj  IP  HI  11  illll 

iiiiiii  Him  mliniil  iiniiiiii 

hii  iiiiiii  ii  i  in  mi 

III!  llllill  ll  1  III  III! 

Illlllilliliiliffiilll! 

lll|UI<ilfIIIIIII!!R'!,!;i!iilllljl  1! 
!iirfiiliiii!ii;::,liiiiiliii!iii!;;i.ii 

;n  iiiiiiii  nin!i 
iiiiiilr  iiiii 

ippiiniiii 
iiiiiii  n 

121  lip  iiiiiii  iiiii  ii  iiiii 
Mliiiiiiiiiiii  mn  mn 

hi  ijsim  ii  i  in  up 
in  iiiiiii  ii  mil  ill 

80,000 

lilillljlllllliraiiill 

lllilliiillllW'lil’ 

!5ljl!!l!!S!illlilSI|!l!i 

lillllllll  1  llllill 

llPililiill 

iiiinp  iiiiiii  it  i  iiii  iiiii  in 
iiimiiiiitiiiii  iiiiiii  ii  inn 

III  Hill  ill  p  1  III  1 

in  mmi  Ii  nil  i 

ie,Doo 

iinpiiiiiiimiiiiii 

II  1  11  B'"” 

iiiiiiliijiiiiiiiiiiiii 

iillliljijW 

ll|l!!l!lliillllli»l"!!!'i::ill!ii:ii 

riillil 

'!,.iiilll.lllllli 

f||nii!ii 

S|S 

mm 

ill 

sm 

as 

m 

SI 

Mill  111(1  pi| 

nwliyn  it  Iiiiiii 

■111  11191 

HHIItlHPIH  IKillflHIl! 
liyllrniiiiluilili 

lifiitiiiiinhiiiiiiiiijiiiiii 
ilmii  Iiliiiiiiiiiiiiii 

itin  imii 

ijniiH 

hi  i  ini  fli  ii  i  ill  mi 
dl  llil  in  n  i  in  mi 
ip  urn  in  n  i  ip  mi 
nil  iiiiiii  n  mill  mi 

•  ,000 

i  iiii  iiiiiiiiiii!  ill 

1  illilllllll!lll!i!llllllll!ll 

1  llllliilillillMimii 
i  iiii!iiiiiii!iii:ii!i 
iiiiiiiiiiiiiiiijii' 

KMHipnp 

IjlilllillllilliliPillililllilllllJI! 

iillllllliil  USB  1 

iiii!ililll?ii:iii|i!!!il!ii!i:!liillll 

SHlil 

llllliMUilip 

iiiimii  n  mum 

Hiraiiffllli! 

piiiiiiiiii.;;;!::!!! 

huh 

Mllllll 

MAMS 

''WHIM 

is 

i  in 
IIIIIII 

IIP 

ill 

■iiiiiiii 

IIU  IIIIIII  II 1111111111 
lllllllll  Illll  lillllllll 

iiiiiiii  lyiiii 
Iiiiiiii  mn  iiiiiii 

n  pi  imp  iiiii  min  i 
in  in  nil  In  ii  mn  mi 
inpi  mmi » in  mi 

III  illll!!  I!  III!!!  Ill 
ill  llliil!  ll  1111  fill 
Iillllllliil!  llil!!  Hi! 

4,000 

0 

1  iilPiimHlIi 

lljjliilBIIIS»i|!Iii 

IlIilSCMfll 
tillll  ilf  iiS!lil!!l(]  !l 

illlillslilliiinilipi 

iillpilii 

IIlfiSHliii 
llllli  illliliil! 

liill 

lllllllll  Rill  IIIIIII 
iiliiiiiiiiiiiiii  !liii!!iil!ii 

ll  III  Illll  ill  ll  HI  tip 
ii  iiiii  iiiiiii!  In  III  nil 

:-l!!!!!!!Si!lll!iiiii'!|l!!ljiil!iii 

Eiiijiiiiiliiji 

liiipi  plliiiii! 
Ijgiiiiplili 

i  linn 
Hi! 

!ll|lll|l  Illll  ipiiiili 
llllli  Iiliiiiiiiiiiiiii! 

nil  pm  pp 
iillllllliil  lillllli!  llil 

liiitolliiijiiilhlliiiiii 

111111211111 

Hill  lillllli 

HI! 

lillllli 

PHI  illll  jllllillll  11 
illMli  Illll  lillllllll 

i  ipiiniiiip  mill  pp 
iiiii  niiiHi  iiniiiiii  ill 

o  o.u  0,4  o.o  o.o  l.o  l.a  1.4  i, a 


r light  maun  mam*  -  hv 

CONFIDENTIAL 


1 

1 

1 

1 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

9 

n 


iHl 


CONFIDENTIAL 


ESTIMATE II  *PI REOIUOXCK 


V.8.  8TD.  l»v$a  ATMOS  PHI  HE 
MIL-E-B008B  HAM  RECOVERY 


GENERAL  A  ELECTRIC 


issgsisisiiisiisi 

UplSISSSSSSSSsieEBSiiEili 


fSIH 

miiil 


■MiHBBHBaiNlHiAiBHIi 


ml 


HISS 

wmmt 

wsi 


HHlnHi 


■■HiiSHI 


m 


IIBSSBSBBSSBBagSSBl  n!H _ _ 

mm^KsmuSSmBam^mm  filing 

pHHHSiBHaBiBHiaa'diMyiBaBaBdiS 
WWliiWIBHWiMPMiaBBHaiHf'aSijHISgWB 
■AHfiiamiiaallwiaiissisr^sas’iig! 
.snaipHni 

linanBEHBHBHRgaaiiHaBKaHnH  . 
nHi3nHe8siBKgin<flBBHiin6iiiBS!ip^ 

BUfigfiflfifiH 


ipiSE 

liiil 


liHIIHIHHtelBi 
[jiliililliisasiiaisi 
BniwMHHU 
npicnMHHnn 


e«.i  ^MiSi  r  ■»■»■" 
■MSiaBWill' J'tS^'Si  •  i 

^^^HPnnSASiBlSSiS3HiSSI9 

iiSilliSSHSisa^ippfilRlii 


iiiiiiiliili 


HsSSBi 

ilnill 


7LI0HT  MACH  NUMIUM  -  MQ 

CONFIDENTIAL 


Hi::;: 


srrtMA'ixu  nKruKMVtCK 
OKNKRAL  B1XCTRIC  OK4/FQA  TURBOFAH  BN0IH1 


CONFIDENTIAL 

GE4/F6A 


GEI  84219 


0  0  tJITPPnRMAMPn  rTTRVWS 


ESTIMATED  PERFORMANCE  U.S.  STD.  ATMOSPHERE 
MIL-E-5008B  RAM  RECOVERY  NON-AUCMENTED 
C/D  NOZZLE  WITH  IDEAL  SECONDARY 
ALTITUDE  -  15000  FEET 


5  1*3° 

H 

I  1.20 


ibbbbbbri  ■■■■ 
■■■■■■■■■■■ 
BBBBBBBBBBB 


■»HMiiuHHki|nHBiRHHiflRiui|niHaaHMiaaiHHiifiBmSiMHBNiaRiBM»iaiiuai 

■■■■wwwHWfSMWwmHMiaaaBasBawaMwmaamBmwwwMHBH 

BHBajHBaflBBa*aBBBB1BBBaaBB*BaBBBBBBBBBiBBBaaBBBBBBBBBBfiBiflBBBBBBBBaflBBBBaaBBBaaBaBB| 
■■iaaBBHaB.1HHRRl'M|||||ai|iHBBBHIRBIBflBflHBBRHaBBaBlBBRRBBRRBBIBaBaBMaaHBaaaaMkiai 
i  i  B  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  pwa ■■■■■■■■■■  ■■■■a ■■■■■■■■■■ 

■■■■■—■■■■■iaaiia^aMM  WRRRaRBRIRR»RRR|iRRRRaBkaiaRBR|gBRRRBRRRRRRRRRiWi»RRa 

■■■■■■■■  ■■■■■i'>bbbb  **■■■*■■■■  BBBaaaaaaa  bbbbbbbbbb  bbb  BapaBaaBaBi  bb  bbbbb  BBaBaiaBHiBB  bbbbb 

. . I . . 


■■BBMBRIBBBBaBaaBBpBBBMBBa«BB^BflBBBak>aBaaaHBi^^BBBBaBBMaBBBlBaBBBaBBBBBaiiiaaiBBaB^BaaBl 
aHBBBBaaaiiBaBBaBBiRaaB|aBBiiBBBak.',aaBBpBBh:BaaBflBpBi*^^BBBlBHBBaBBBBBBaBaBBBBB"w'r:MM>iBBanB| 
BBiBBBBBBBiBBBBBaBBBB&BBBBaBBBk:BBaBBapife^<«BflBBBiftBl«M^r-‘ •BBB*BB»  ■■■■■I 
■MIRaaBaHBaaBRaBRBaRRaBflRRIBaBBa.''BaaHa|ah^RBRHaBBMBHBRB|iBIBaHRaRRHaHBRBBBilRBBRRBai] 
BMIBBaHBflflBBBRBfllBBBHBRBRHRBRRaaB^^BRRRaaaB^^WflaRaBBRHaBiBRBaBBBRBBBRBRBBO'7 ^BBRRhI 


Nat  Thrust  -  lb  x  10 


January  15,  1964 


CONFIDENTIAL 


nm  AJAd  a 
■urn 


CONFIDENTIAL 

nvA  /TO  A 
■W)  JUI  */  A  v*  a 


00 


? 

o 

pH 

M 

a 

H 

I 

+> 


in  +* 
& 


m 


2-10 


CONFIDENTIAL 


January  15,  1964 


CONFIDENTIAL 

GE4/F6A 


GEI  84219 


K8KgsssgMa«affli5agaB:::a«ww«WHHiHiiiBB«KKgg«:saK::sK5 

lilfillllgllliRilkUlllgllMlillllHIIIMIIIIIMIIHIlllllllUnillllMIIIN 

■■■■■■■■PBBPPJVIhppB *■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■*■■«■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■^■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■H 
■■■■■■■■■■  ■■■■■■■■■■■. '<■■■■■■■■■■■■■  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
ipBBBBBBPB ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ 


■P 

■■ 

El 


■■■■■SBaBHC3BSiS?aS»SaSSS7aS»SS^^5SSB»iBSSi9SSgiSSSHSSSSS5SSSiSSnaiSr 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  ■■■■■■■■■■■■ 
iiliHiia|aii|||i|iMMiaiiaik«uiaEimiHiEaHiiii*iuSHiHauiiiaaiaHP> 

■■^■■■■■■■^■■■SriS  ■■■■■■■■  ■&■■■■■  ■■■■■■■■■■  ■£■■■■■■■■■■ 
■■■^■■■■■PLap  aw- '£■■■■■■■■■■■■■■■!■■■■■■■■■■■■■■  ■■■■■■■ 
_ HBpppaipiapa.  ia«iB,Bi  ■«■■■«■■■■  ■■■■■■■■■■■■  ■■■■■■■■■■■■■■■ 

■  ■■A^  Jl  RBaiBB  ■*■■!■  ■■■■■■■■BIMBBaMM  ■■■■■■■■■■■■ 

■  ■^■BBBBBpB^BBBBBB.IBIMraiBBBiBBBBaia  ■■■■■■■■■B  ■■■■■■■■■■  BIBB  ■■■ 

■»■■>.' ■■■■pppa^aapaBi  mrM  ■■■■■  ■■■■■■■■■■  ■■■■■•■■■■■  bnpbE ■■■■■■ 

B5SSSSb”BSSSbS3^9SSESb9HISS"SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS&SSSSSSSSSSSS 

■  ■■■■■■■■^■■■■■BBi.lBBBBK  «■■■■■■■  MBIBIiaBII  ■■■■■■■■■■  ■■■■■■■■■■■■ 

'«■■■■■■■  biibbibiibbIbbiibbbb ■■■ bibbmbbbb 

■■■■■iBiaaB.’i^BBBgpkBBBBkagiHaBBaBBpB  ^■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■h 


BBk'BBBBBBBBB^'l  ■■■■■■■■■ 


■■BBBBBBBBBBBBBBMBBBBBBiBBBBBHBB 
■■■■■■■■  ■■■■■■■bbbpbbbSbmhibbb 


IBBIIBB 

I  ■*■■■■■■ 
£■■■■■■■■ 

bSSBSSSSS 

::::::::: 


|  7*i  ■■  PR  ■  ■  ■■  k  ■  ■■ 

■  ■■■^■liBBBiBBNlB^BBB 
IHRIIIt'BIIBIHBBB 


I  M  I  »  I 


II 

ill 


■  P PPPPB ■■!■■■  ■■■PR|BpPBPP».',aBI|B 4  aBappBRB BP PPPpaPPBaPPBa  ■■■■■■■■■■  ■■ 
|RBaPPaapBPaPBaPliRPPBaPB''tPPBIk-UaPPBBpaaPPapPaiBPaaPaBa  ■■■■■■■■■■■■ 
!■■■■■■  ■■■pBBHMBBBPPBBPflPPHHBkx  ■■■■■■■■■■■■■■■■BBBBBBBBBPB ■■■■■■■ 

■  ■■•■■■■BIBfiBBPfiPBBBpBBPPPI^'PBpB  III PPBBB ■■■■■■■■■■  BPPBP PBBPB ■■■■■  ■■ 
IBEBaPBapPBBPBaPBBPPBiEppiiik'pppt'BPBBppapaBEBBBPBapBBBBBBPBaMBHHBH 

iaippa 


S«XI| 

§w  j  o  ^ 

D  S  "5 


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBIRBBBBI  ■  ■■>'■  lk  ■■  ■■■■■■ 

SgPPPPPPPPPBPPPPBBPPBPPPPPPBBIPB^LlHv^HaBPPPPPHPBaMBiBRBiPaHaBBiaiBlilip 
■■■■PBgPBpaippppBpEapEpppiBppBk^'PapaBPPPppipppBPPpppppppppppppfi 
I P ■■■  ■■■■■■■■■■■  BP PBPPPPPPBPPBPk  BPk'B ■■PPBPBBPBHPPBPPPPBBPHPIPBB 

KppppppppbbpbbpbbppbbpbpPbbppbbp.ibp^bbpbbpSppSbppbppbbpbbppbBpp 

BPBIPHPNEppipPBPBBPPBPiPBPBfippBBPiripkBPPBBPBBPflBPPBPPBPPPBPPBPPB 


iBPPgPPPBBBiPaBBPPPPBBBPPBPpiPBBPB— 

I  ess::::::-::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 


■■  HI  ■■  B  ■■  M  H  Bl  ■«  Bi  H  HI 

■  BaPa.PB.P  NBPPBPBHPB BPPPBIBBPBBIPIIBPBPBBPPBBPPI 
■■■■■PPPBBBBPPBPPBBB ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■! 

B  ■■■■■■■&■■ ■BPPBPPBPPBPPPPPPPPPBPPPBPPBPPBPPPBPPI 

VS3ppp3pppppSpp33Bpp35pp3ppppp333pbppS33bb35bE3! 

i:s:=:ss:s:sBs;ss:3ss=s=:s3ss=:s=:sssss8ss3ss=3: 

SnpPBPHBBBipppBPPPpifiippipppipBaPBBBPaaPBBPPBPPi 
■■■■■■■IBB  BppPBBBBBBBBBpBBPPPPBBPBBBPapP ■■■■■■■! 
!■■■■■■■■■■  bEppbbpbpp  ■■pEbpmhmpmpmbmpmhhmmbi 


mS35«BBPPBB«?MIBIBS3aB  ■! 

rpBPHPPBPPPUBIH#PPBPPPPPB 
•  IBPIPBIBBBB  1BB.1BBPPBBPP 
■■■■■■■■■■■■PPPPnppppapp 
■iIPPIPBBPPBPBk^BPP  IPPBBPP 
■UPUPPIBBBMIBRPBKIBlin 
■■ PPlPBRBBPBPPk VBIBNPIBP 
■I  ■PIPBlPBPHPPBrRBPkillfP 

. . . 

■ailHPPBPBPIPIBPI  ■■■■■■■ 

iBBP.INPBBPBPBBPBBPRVBIBBB 
PBBBIPPIPPPIPBIBPIP  '■PBB 

■■Pa  ippiRPBiMiaiPRp  «'!■■■ 


qi/jij/qi  -  uo-f*damiuoo  oTJiosdg 


January  15,  1964 


CONFIDENTIAL 


2-11 


i 


Met  Thrust  -  lb  x  10 


GEI  84219 


CONFIDENTIAL 


nwiT  A  Ift  <  A 

VTJbl  U  *£i±V 


GE4/F8A 

2.  3  FLIGHT  WINDMILLING  OPERATION 

2.  3. 1  Performance 

Flight  windmilling  performance  data  are  presented  herein  Pages  2-13 
through  2-15.  This  data  is  for  zero  bleed  and  power  extraction. 

Windmilling  performance  characteristics  of  the  engine  can  be  varied 
within  limits  by  modulation  of  the  jet  nozzle  area.  The  jet  nozzle  can  be  posi¬ 
tioned  by  the  throttle.  1 

Windmilling  during  supersonic  flight  is  restricted  to  five  minutes 
after  the  fuel  supply  has  been  shut  off. 

Maximum  available  power  extraction  during  windmilling  at  subsonic* 
flight  speeds: 


hlls 

HP/S2 

%  NA/02 

1.20 

35 

10  -  15 

1.30 

100 

10  -  15 

1.45 

200 

10  -  15 

2.  3.  2  STATOR  CLOSURE  MECHANISM 

The  engine  can  be  provided  with  means  for  retarding  windmilling  RPM 
(windmill  brake)  sufficiently  to  allow  extended  windmilling  operation  of  the  eng¬ 
ine. 


With  the  windmill  brake  actuated  maximum  corrected  airflow  shall  be 
less  than  five  percent  of  the  sea  level  static  design  corrected  airflow  (550  lb/ 
sec). 
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3.  NOMENCLATURE 

3. 1  DEFINITION  OF  TERMS 


Engine  Station  Locations 


0 

Free  stream  or  ambient 

2 

Compressor  inlet 

8 

Primary  exhaust  nozzle  throat 

9 

Exhaust  nozzle  exit 

Cycle  Parameters 

A8 

A» 

Primary  exhaust  nozzle  throat  area 

Secondary  exhaust  nozzle  exit  area 

BTANG 

Secondary  exhaust  nozzle  boattail  angle 

CFO 

Exhaust  nozzle  thrust  coefficient 

ERI 

Error  return  indicator 

Fo 

Gross  thrust  (with  exhaust  nozzle) 

FOB 

Base  gross  thrust  (CFG  »  .985) 

fd 

Ram  drag  of  compressor  inlet 
airflow  (Wa) 

X 

Net  thrust  (with  exhaust  nozzle) 

Base  net  thrust  (CFB  »  .985) 

“o 

Flight  Mach  number 

Nr 

Ram  recovery 

p0 

Ambient  pressure 

P2 

Compressor  inlet  total  pressure 

PE 

Bleed  port  static  pressure 

PTB 

Customer  bleed  port  pressure 

P2/Po 

Ram  total  pressure  ratio 

P8/Po 

Primary  exhaust  nozzle  pressure  ratio 

P.S. 

Power  setting 

SFC 

Specific  fuel  consumption  (with 
exhaust  nozzle) 

SFCB 

Base  specific  fuel  consumption 
(CFG  «  .985) 

To 

Ambient  temperature 

t2 

Compressor  inlet  total  temperature 

% 

Exhaust  nozzle  total  temperature 
Control  temperature 

Te 

Bleed  air  total  temperature 

TS 

Secondary  nozzle  total  temperature 

Units 


Sq.  In. 
Sq.  In. 
Degrees 


Lbs. 


Lbs. 

Lbs. 

Lbs. 


Psia 

Psia 

Psia 

Psia 


Lbs/Hr/Lb. 

Lbs/Hr/Lb. 

°R 

°R 

°R 

°R 

°R 

°R 


4 


Jlu"“ry  15.  1*  CONPIDINTIAL 


GEI  84219 


CONFIDENTIAL 


Cycle  Parameters 

Units 

W2 

Compressor  inlet  airflow 

Lbs/Sec. 

W2K 

Corrected  compressor  inlet  airflow 

Lbs/Sec. 

We 

Exhaust  nozzle  gas  flow 

Lbs/Sec. 

WFT 

Total  engine  fuel  flow 

Lbs/Hr. 

ws 

Secondary  nozzle  airflow 

Lbs/Sec. 

Wg/W  2(  VTg/Tg) 

Corrected  secondary  nozzle  airflow 

Lbs/Sec. 
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PERFORMANCE  RATINGS 

The  performance  ratings  shall  be  as  specified  below: 


Power  Setting  Number 
1 

2.5 

(To  be  defined) 


Rating 

Take  Off  and  Maximum  Climb 
Maximum  Continuous 


Power  setting  definitions  are  given  on  page  1-2. 


January  15,  1964 


CONFIDENTIAL 


Setting 


nm 


CONFIDENTIAL 

Gjs4/j?6a 


Q 

V* 


POWER  SETTING 


4 


CONFIDENTIAL 


January  15, 


1964 


•.*ii :  uvmwt  immmii  oj<vm  «•  • 


CONFIDENTIAL 

GE4/F6A 


UEl  M2LV 


4.  CALCULATION  PROCEDURE 

Calculation  Instructions  are  presented  in  a  series  of  sample  calcula¬ 
tions  which  have  been  prepared  to  demonstrate  the  suggested  methods  for  deter 
mining  engine  flight  performance  between  the  tabulated  flight  conditions  and  for 
conditions  of  ram  recovery,  bleed- air  and  power  extraction  other  than  that 
contained  in  the  tabulation. 


4. 1  Sample  Calculation 

The  sample  calculations  are  divided  into  two  parts,  which  represent 
different  situations: 

I.  Desired:  Engine  Performance 

Known:  Engine  Power  Setting  and  Airplane  Operating  Condition 


A. 

General 

B. 

Interpolating  Mach  Number 

C. 

Interpolating  Altitude 

D. 

Interpolating  Ambient  Temperature 

E. 

Interpolating  Engine  Power  Setting 

F, 

Interpolating  for  Combinations  of  Mach  Number, 
Altitude  and  Power  Setting 

G. 

Correction  for  Ram  Recovery 

H. 

Correction  for  Bleed-air 

L 

Correction  for  Power  Extraction 

J. 

Correction  for  Combination  of  Ram  Recovery,  . 
Bleed- air  and  Power  Extraction 

II.  Desired:  Engine  Power  Setting 

Known:  Thrust  Required  and  Engine  Operating  Condition 

A,  General 

Engine  performance  may  be  read  directly  for  many  tabulated 
flight  conditions.  Linear  interpolation  may  be  used  to  obtain 
engine  performance  between  tabulated  flight  conditions;  how¬ 
ever,  cross  plotting  will  yield  a  more  precise  interpolation. 
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B.  Interpolating  Mach  Number 


If  an  intermediate  Mach  number  is  desired,  use  linear 
interpolation. 


Example:  Given:  Power  Setting 
Altitude 
Type  of  day 
Mach  Number 
Ram  Recovery 


(P.  S.  =  5. 0) 

25000  feet 

Standard 

1.4 

MIL-E-5G08B  (.  978) 


From  the  Tabulated  Performance: 


MO 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

1.2 

14800 

1.06 

1146 

127.1 

464 

1.5 

15600 

1.24 

1233 

166.3 

616 

Using  Linear  Interpolation, 

the  performance  is: 

MO 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

1.4 

15300 

1. 18 

1204 

153.2 

566 

NOTE:  Linear  interpolation  for  performance  of  power  settings 
7.  0  through  12.  4  below  Mach  number  1.  5  should  not  use  the 
performance  tabulated  at  Mach  number  equal  to  1.  5.  At  this 
flight  speed  and  above,  the  engine  speed  is  constant  therefore, 
introducing  a  discontinuity  in  performance  across  that  Mach 
number. 


C.  Interpolating  Altitude 


If  an  intermediate  altitude  is  desired,  use  linear  interpolation 
as  aJunction  of  ambient  pressure,  PO. 


Example:  Given:  Power  Setting 
Altitude 


(P.  S.  =  5.  0) 
30000  feet 


Type  of  Day  Standard 


Mach  Number  1. 2 

Ram  Recovery  MIL-E-5008B  (.  991) 

From  the  Tabulated  Performance: 


ALT 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

25000 

14800 

1.06 

1146 

127.1 

464 

36089 

9380 

1.14 

1083 

83.6 

362 
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From  the  table  o*  atmospheric  conditions  for  the  altitudes  involved. 


Altitude 

25000 

30000 

36089 


Po 
5.45 
4.  37 
3.28 


Interpolating  linearly  as  a  function  of  Po,  the  performance  is: 


ALT  FN  SFC  TE  PE  W2 

30000  12100  1.11  1114  105.4  383 


D.  Interpolating  Ambient  Temperature 

Example:  Given:  Power  Setting 
Altitude 
To 

Mach  Number 
Ram  Recovery 


(P.  S.  •■=  5.  0) 

1 5000  feet 

475°R 

0.9 

MIL-E-5008B  (1.  00) 


From  the  tabulated  performance: 


To 

FN 

SFC 

505 

13500 

1.  14 

465 

16400 

1.  00 

Using  linear  interpolation, 

To  FN  SFC 

475  15700  1.04 


TE 

PE 

W2 

1188 

127.8 

470 

1129 

139.1 

507 

e  performance  is: 

TE 

PE 

W2 

1144 

136.3 

498 

Note:  Linear  interpolation  can  only  be  utilized  providing  that 
neither  of  the  tabulated  points  is  at  the  compressor  corrected 
speed  limit 

(%  RPM  x  V 519s  103) 


E.  Interpolating  Engine  Power  Setting 


If  an  intermediate  engine  power  setting  is  desired,  crossplot  to 
determine  the  required  performance. 


Example: 
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From 

the  tabulated  performance: 

P.S. 

%HPM 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

7.0 

95 

10800 

1.01 

1044 

90.8 

341 

9.0 

85 

GUO 

1.14 

958 

68.6 

295 

11.0 

75 

-560 

-3.  47 

827 

38.8 

236 

Plotting  all  parameters  versus 

%RPM, 

the  performance  is: 

P.  S. 

%RPM 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

8.0 

90 

8840 

1.06 

1005 

80.3 

318 

Performance  may  be  obtained  by  linear  interpolation  versus 
%RPM  if  less  accurate  data  are  adequate. 

F.  Interpolating  for  Combination  of  Mach  Number,  Altitude,  Engine 
Power  getting  and  Ambient  Temperature. 

If  the  desired  engine  operating  conditions  are  such  that  all  of  the 
above  interpolations  are  required,  it  is  possible  to  accomplish 
these  interpolations  in  any  order.  This  procedure  is  easiest  and 
quickest  if  the  Jar ge. number  of  the  required  interpolations  be  done 
lineal  ly.  Therefore,  it.  is  reconimended  that  the  interpolations  be 
accomplished  in  the  following  order: 

1)  Intermediate  Mach  Number  -  Linear 

2)  Intermediate  Altitude  -  Linear  Function  of  Po 

3)  Intermediate  Ambient  Temperature  -  Linear  Function  of  To 

4)  Intermediate  Power  Setting  -  Crossplot 

G.  Correction  for  Ram  Recovery 

If  ram  recovery  is  other  than  MIL-E-5008B,  read  P2  and  T2  for 
the  tabulated  condition: 

P2  =  (Tabulated  P2)  x  Ram  Recovery  _ _ 

Ram  Recovery  MlL-E-5b08b 

Verify  that  this  point  falls  within  the  engine  operating  limits  as 
described  by  the  P2-T2  envelope.  To  determine  the  percentage 
change  in  each  parameter,  multiply  its  correction  factor  (Line 
"RAM"  of  the  tabulation)  by  the  difference  in  ram  recovery 
(desired  ram  recovery  minus  MIL  5008B  ram  recovery). 
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Example:  Given:  Power  Setting 

(P.  S.  =  5.  0) 

Altitude 

25000  feet 

Type  of  Day 

Standard 

Mach  Number 

1.5 

Ram  Recovery 

0. 951 

From  the  tabulated  performance: 

NR  P2  T2  FN  SFC 

TE  PE 

W2 

.971  19.44  623  15600  1.24 

1233  166. 3 

616 

RAM  2.08  -1.17 

.00  1.03 

1.03 

P2  x  (IQ.  44)  (.  951/.  971)  s  19.  05  PSIA 

The  point  falls  within  the  P2-T2  engine  operating  limit  envelope. 
The  difference  in  ram  recovery  is: 

ANR  *  NR  -  NRJJIL.JI.5008B  *  ®&1  "  0.  971  =  -0. 02 

The  percentage  change  in  net  thrust  is: 

(2.08)  (-0.02)  =  -0.0416  or  -4.16% 

The  percentage  change  in  each  parameter  is: 

FN  SFC  TE  PE  W2 

%  Change  -4.16  2. 34  0  -2.06  -2.06 

Net  thrust  corrected  for  ram  recovery  is: 

FN  =  15600  (0.9584)  -  15000  lbs. 

All  parameters  corrected  for  ram  recovery: 

FN  SFC  TE  PE  W2 

15000  1.27  1233  163.4  604 

If  a  number  of  interpolations  are  to  be  made  to  obtain 
engine  performance  and  ram  recovery  is  to  be  different  than 
MIL -E- 5008 B,  the  ram  recovery  correction  should  be  applied 
before  Interpolating.  If  this  is  not  done,  the  ram  recovery 
correction  factors  for  the  required  flight  conditions  will  also 
have  to  be  determined  by  interpolation. 
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H.  Correction  for  Bleed 


The  maximum  bleed  rate  of  3%  engine  airflow  must  not  be 
exceeded. 

To  determine  the  percentage  change  in 
its  correction  factor  (line  "BLEED"  of 
Example: 


each  parameter,  multiply 
this  tabulation)  by  WB/W2. 


Given:  Power  Setting 

(P.S.  =  5.0) 

Altitude 

25,000  feet 

Type  of  Day 

Standard 

Mach  Number 

MIL-E-5008B  (.991) 

WB/W2 

0.02 

From  the  tabulated  performance: 

NR  P2  T2  FN 

SFC 

TE  PE 

W2 

.991  13.12  554  14800 

1.06 

1146  127. 1 

464 

BLEED  -4. 58 

3.64 

-0.53  -1.86 

0.07 

The  percentage  change  in  net  thrust  is: 

(-4.58)  (0.02)  =  -0.918  or  -9.16% 

The  percentage  change  in  each  parameter  is: 

,  ,  FN  SFC  TE  PE 

%  Change  -9.18  7.28  -1.06  -3.72 

Net  thrust  corrected  for  bleed  is: 

FN  =  14800  (.9084)  =  13400  lbs. 

All  parameters  corrected  for  bleed  are: 

FN  SFC  TE  PE 
13400  1.14  1134  122.7 


W2 

0.14 


W2 

465 


Calculate  WB  =  (WB/W2)  (W2)  =  (0. 02)  (465)  -  9. 3  lbs/sec. 

Calculate  WB*/  TE/PE- using  parameters  corrected  for  bleed. 

WBa/TE/PE  =  9.  3V 1134/122. 7  =  2. 56 

From  the  bleed  port  pressure  ratio  curve,  read  PTB/PE  =  0.93 
for  4  bleed  ports  or  0.70  for  2  bleed  ports. 

PTB2  ports  =  (PTB/PE)  (PE)  *  0.  70  (122. 7)  =  86. 7  lbs/sec. 
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PTB4  ports  »  (PTB/PE)  (PE)  «  0*  93  (122.7)  =  113.9  lbs/sec. 

If  a  number  of  Interpolations  are  to  be  made  to  obtain  engine 
performance  and  ram  recovery  is  to  be  different  than  MIL-E- 
5008B,  the  ram  recovery  should  be  applied  before  interpolating. 
If  this  is  not  done,  the  ram  recovery  correction  factors  for  the 
required  flight  conditions  will  also  have  to  be  determined  by 
interpolation. 

I.  Correction  for  Power  Extraction 

The  maximum  horsepower  extraction  available  is  defined  as 
9.50  X  %  engine  speed. 

To  determine  the  percentage  change  in  each  parameter,  multiply 
its  correction  (line  "POWER"  of  the  tabulation)  by  HP  x  10‘5. 
Example: 

Given:  Power  Setting  (P.S,  ■  5.0) 

Altitude  25,000  feet 

Type  of  Day  Standard 

Mach  Number  1. 2 

Ram  Recovery  MIL-E-5008B  (.991) 

HP  400 

WB/W2  0  , 

From  the  tabulated  performance: 

NR  P2  T2  FN  SFC  TE  PE  W2 

.991  13.12  554  14800  1.06  1146  127.1  464 

POWER  -1.56  2.20  0.03  0.14  -0.01 

The  percentage  change  in  net  thrust  is: 

(-1.56)  (400  x  10-5)  «  -.00624  or  -0.624% 

The  percentage  change  in  each  parameter  is: 

FN  SFC  TE  PE  W2 

%  Change  -0.624  0.880  0.012  0.056  -0.004 

Net  thrust  corrected  for  power  extraction  is: 

FN  *  14700  (.99376)  *  14700  lbs. 
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All  parameters  corrected  for  power  extraction: 


FN 

14700 


SFC 

1.07 


TE 

1146 


PE 

127.1 


If  a  number  of  interpolations  are  to  be  made  to  obtain  engine 
performance,  and  ram  recovery  is  to  be  different  than  MIL-E- 
5008B,  the  ram  recovery  correction  should  be  applied  before 
interpolating.  If  this  is  not  done,  the  ram  recovery  correction 
factors  for  the  required  flight  conditions  will  also  have  to  be 
determined  by  interpolation. 

J.  Correction  for  Combination  of  Ram  Recovery.  Bleed  and  Power 
Extraction -  - - 

If  all  the  possible  corrections  are  to  be  made  to  engine  per¬ 
formance  determined  from  the  tabulation,  the  calculation  may 
be  simplified  by: 

1.  Calculate  Atfy. 

2.  Verify  that  the  specified  bleed  and/or  power  extraction  does 
not  exceed  the  limits  of: 

Maximum  bleed:  3%  of  engine  airflow,  W2. 

Maximum  power  extraction:  6.  50  x  %  engine  speed. 

3.  Read  correction  factors  for  all  parameters. 


a 

%  \ 

a 1 

1 1 

*  i 

i 

j 

i 
i 

B 

0  j 


RAM 
BLE  ED 
POWER 

4.  Multiply  RAM  correction  factors  by 

5.  Multiply  BLEED  correction  factors  by  WB/W2. 

6.  Multiply  POWER  correction  factors  by  HP  x  10"5. 

7.  For  each  parameter,  algebraically  add  the  correction  factors 
together  to  determine  the  total  percentage  change  due  to  ram 
recovery,  bleed  and  power  extraction. 
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8.  Correct  each  parameter: 

^(corrected)  *  FN  +  total  %  chan*e>’  etc- 

4.  2  CALCULATION  AIDS  AND  ENGINE  LIMITS 

> 

In  addition  to  the  performance  presentation  of  the  GE4/F6A  turbofan 
engine,  certain  calculation  aids  and  engine  limits  are  included  to  assist  in 
the  estimation  of  performance  at  flight  conditions  not  tabulated. 

4.  2. 1  Ram  Recovery 

The  flight  performance  curves  and  tabulations  in  this  report  are  re¬ 
presented  for  MIL-E-5008B  ram  recovery,  NR  *  1.00  -.075  (Mo-l)l*35, 

4. 2. 2  Engine  Operating  Envelope 

The  envelope  of  engine  operating  capability  is  presented  in  both 
standard  day  altitude  -  Mach  number  form  and  P2-T2  form  including  aug- 
mentor  operating  limits.  For  design  limits,  use  the  P2-T2  envelope.  Data 
are  contained  on  pages  5-1  and  5-2. 

4.  2. 3  Rotor  Speed  Schedule 

Scheduled  maximum  percent  rotor  speed  versus  compressor  inlet 
total  temperature  is  given  on  page  5-3. 

4.  2. 4  Power  Setting  -  Speed  Schedule 

A  curve  of  percent  rotor  speed  versus  engine  power  setting  is  in¬ 
cluded  in  Section  3  for  operation  below  the  lockup  Mach  number  (Mo  =  1.  5). 
Above  the  lockup  Mach  number,  rotor  speed  is  held  constant  at  100%  for 
all  power  settings  up  to  T2  of  955°R  where  a  cutback  in  %N  starts  (at  T2  = 
1083°R,  %RPM  «  95%). 

The  Mach  number  at  which  rotor  lockup  occurs  is  a  variable  that 
can  be  changed  at  the  customer's  option.  The  capability  of  generating  per¬ 
formance  at  various  lockup  Mach  numbers  (MONLU)  is  supplied  in  the 
estimated  performance  data  deck  with  complete  details  of  operation  in  the 
data  deck  instructions.  The  bulletin  performance  is  produced  with  a  lockup 
Mach  number  of  1.5. 

During  all  operation,  the  self-cooling  capability  of  the  engine  must 
be  observed. 
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4.  2. 5  Bleed  Port  Pressure 


Pressure  ratio  (PTB/PE)  across  the  air  bleed  port  versus  corrected 
bleed  flow  defined  on  page  4-13  for  either  2  port  or  4  port  operation.  Air¬ 
frame  service  bleed  is  restricted  to  3%  of  the  engine  airflow. 

4.  2. 6  Primary  Exhaust  Nozzle  Area  Schedule 


The  primary  exhaust  nozzle  throat  area  schedule  versus  engine  power 
setting  is  provided  for  operation  at  power  settings  greater  than  5  in  Section  5. 

..  Above  a  ram  pressure  ratio  of  approximately  1.9,  the  primary  jet 

nozzle  area  has  been  manually  limited  to  a  maximum  value  of  1690  sq.  inches. 
If  lower  idle  thrust  is  required  for  a  particular  airframe,  this  value  can  be 
changed. 

4.  2. 7  Exhaust  Nozzle  Secondary  Flow 

Corrected  secondary  nozzle  airflow  (Ws/W2^Tb/T8)  versus  nozzle 
pressure  ratio  (P8/P0)  is  defined  on  page  4-14  for  both  augmented  and  non- 
augmented  operation.  The  ram  drag  of  this  secondary  flow  is  included  in 
the  nozzle  performance. 

4.  2. 8  Exhaust  Nozzle  Boattail  Angle 


Bulletin  performance  is  calculated  utilizing  a  specific  nozzle  switch¬ 
over  schedule  and  is  denoted  by  BTANG  being  printed  for  each  point.  To 
allow  for  variations  in  the  calculation  of  boattail  drag,  the  customer  may 
optimize  the  nozzle  switchover  for  a  particular  airframe  and  flight  placard 
by  utilization  of  a  special  feature  built  into  the  estimated  performance  data 
deck.  Complete  instructions  for  the  generation  of  performance  at  desired 
boattail  angles  is  Included  in  the  instructions  on  the  estimated  performance 
data  deck  operation.  A  table  of  boattail  angles  vs  Ag  areas  is  given  below. 


Exhaust  Nozzle  Area  vs.  Boattail  Angle 


Boattail  Angle 


Area  in. 


2 


15. 1° 
6.  6° 
3° 

0° 


1810 

2960 

3540 

4070 
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4.  2. 9  Exhaust  Nozzle  Data  for  Noise  Calculations 

To  more  accurately  predict  the  perceived  noise  level  of  the  engine, 
exhaust  nozzle  thermodynamic  conditions  are  provided  for  the  normal  operating 
mode  of  the  engine. 

Tabulated  exhaust  nozzle  data  at  several  flight  conditions  are  con¬ 
tained  on  pages  4-15  and  4-18.  Secondary  airflow  pumping  characteristics 
of  the  exhaust  nozzle  at  low  altitudes  and  flight  speeds  are  contained  on 
page  4-17. 

4.  2. 10  Performance  Scaling 

Engine  performance  parameters  (thrusts,  flows,  and  areas)  can  be 
directly  scaled  as  a  function  of  airflow  within  the  range  of  400  to  650  lbs/sec. 

4.2.11  Error  Return  Indicator  (ERI)  Definition 

ERI  No.  Definition  of  Limits  for  Tabulated  Data 

0  No  limit  exceeded. 

101  Rotor  speed  reduced  to  observe  cor¬ 

rected  speed  limit,  no  limit  exceeded. 

1  Fuel  flow  reduced  to  observe  nozzle 

area  limit,  no  limit  exceeded. 

19  Augmentor  pressure  less  than  design 

operation  limit.  (Para.  4.  2.  2) 
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BLEED  PORT  PRESSURE  CORRECTION 


fo. 


During  Engine  Anti-Icing 
Airframe  Bleed  Reatricted 
to  Two  Porta. 


■  - _  -•■■*■■■  ai aa  ar aaaaaaa  ■■■■ 
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aaaBaaBBaaBBaaBaaaaBaaaaBaBiaa.'aiBaaBBBaBaBBBBBBaBBBRBBaBaBBBBBEBBBBBB 
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6  —(4  Porta) 
3  -•”(2  Porte) 


WB  VTET  -  <Lb/Sec)  m 
PE  Lb/ In2 

Corrected  Bleed  Flow 
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Jet  Exhaust  Conditions  For  Noise  Calculations 
Normal  Operation 

U.S.  Standard  Atmosphere  1962  plus  44°F 


Alt. 

ft. 

Mo 

P.S. 

nR 

Tn 

lbs 

lbs 

w8 

lbs/sec 

a8 

*8/*0 

$ 

0 

0 

1 

.92 

31900 

31900 

492 

2401 

1.60 

3155 

0 

0 

2.5 

.92 

29100 

29100 

486 

2096 

1.64 

2588 

0 

0 

4 

.92 

23300 

23300 

478 

1591 

1.69 

1632 

0 

0 

5 

.92 

20400 

20400 

475 

1368 

1.71 

1240 

0 

0 

7 

.92 

17600 

17600 

444 

1295 

1.70 

1234 

0 

0 

9 

.92 

9720 

9720 

333 

1249 

1.39 

1093 

0 

.2 

1 

.95 

31200 

34800 

519 

2401 

1.68 

3203 

0 

.2 

2.6 

.95 

27300 

30900 

513 

2075 

1.72 

2587 

0 

.2 

4 

.95 

20200 

23800 

504 

1577 

1.78 

1634 

0 

.2 

5 

.95 

17700 

21300 

501 

1356 

1.80 

1241 

0 

.2 

7 

.95 

16000 

19400 

468 

1284 

1.78 

1234 

0 

.2 

9 

.95 

8530 

11100 

362 

1249 

1.45 

1077 

1600 

.2 

1 

.95 

30300 

33700 

496 

2402 

1.70 

3228 

1600 

.2 

2.6 

.95 

26300 

29800 

49C 

2065 

1.74 

2588 

1600 

.2 

4 

.96 

19600 

23000 

482 

1569 

1.80 

1632 

1600 

.2 

5 

.95 

17100 

20600 

479 

1349 

1.82 

1240 

1600 

.2 

7 

.95 

15600 

18800 

447 

1275 

1.81 

1234 

1600 

.2 

9 

.95 

8300 

10800 

349 

1249 

1.46 

1072 

January  16,  1904 


4fl5 


CONFIDENTIAL 


QEI  84219 


CONFIDENTIAL 

GE4/F0A 


Jet  Exhaust  Conditions  For  Noise  Calculations 
Normal  Operation 
U.  S.  Standard  Atmosphere  1962 


Alt. 

ft. 

Mq 

P.  S. 

’r 

fN 

lbs 

FG 

lbs 

w8 

lbs/sec 

a8 

V*o 

T8 

°R 

0 

0 

1 

.92 

38900 

38900 

531 

2354 

1.78 

3325 

0 

0 

2.5 

.92 

34300 

34300 

523 

1985 

1.82 

2586 

0 

0 

4 

.92 

27200 

27200 

514 

1510 

1.88 

1626 

0 

0 

5 

.92 

23700 

23700 

511 

1296 

1.90 

1229 

0 

0 

7 

.92 

19900 

19900 

480 

1249 

1.86 

1215 

0 

0 

9 

.92 

12500 

12500 

390 

1249 

1.51 

1061 

0 

.2 

1 

.95 

38000 

41700 

560 

2349 

1.87 

3323 

0 

.2 

2.6 

.95 

31800 

35500 

551 

1981 

1.92 

2584 

0 

.2 

4 

.95 

24300 

28100 

542 

1505 

1.97 

1627 

0 

.2 

5 

.95 

21200 

24900 

539 

1291 

2.00 

1230 

0 

.2 

7 

.95 

18400 

21900 

508 

1249 

1.94 

1208 

0 

.2 

9 

.95 

10800 

13700 

415 

1249 

1.57 

1044 

1600 

.2 

1 

.95 

36700 

40200 

535 

2336 

1.89 

3325 

1600 

.2 

2.5 

.95 

30700 

34200 

527  . 

1970 

1.94 

2566 

1600 

.2 

4 

.95 

23500 

27000 

518 

1496 

2.00 

1626 

1600 

.2 

5 

.95 

20400 

23900 

515 

1284 

2.02 

1228 

1600 

.2 

7 

.95 

17700 

21000 

486 

1249 

1.96 

1200 

1600 

.2 

9 

.95 

10600 

13300 

400 

1249 

1.58 

1041 
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EXHAUST  NOZZLE  PRELIMINARY  AIR  HANDLING  DATA 
LOW  ALTITUDE  AND  MACH  NUMBER  CONDITIONS 


1.25  1.5  2.0  3.0  4.0  5.0  6.0 


Nozzle  Pressure  Ratio  -  Ps/Pq 


i 
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5. 1  ENGINE  FLIGHT  LIMITS 

GE4/F6A 

GEI  84219 

TYPICAL  STANDARD  DAY  FLIGHT  ENVELOPE 


MIL-E-3008B  RAM  RECOVERY 


tummm^mmmmmummummr.*K*r.-+K*w^K*w« 
ibbb^bbbbbbb  mamuK  z*K*n  ****^*ums. 

»^agHggaggM| Br«j*2ggsiRajg«jgji 


laamauaaaaaaaaamaaaaaaaaaaMaaaaamxaaaamaaaaaaw’jiaaaazziKZim&Kimzimxmza 

I  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■»  laaaaaaaamamauammamarMW’ztmwzmztnaza  I 
■HnnnmimagninnnarjflnmHnariHnancw^^^^^H 
iBBBaBBBBBBBnBBBBBaBBBBBBPmiBBBBBBBBBBBriBBBBBBaBr^r 

iBBBBiflBBBBBBBflaBBBBBBBB'mBBBflBBBflaiBBr.BflBflgBBBBBPSii’! 
^HBBBBBBBBBBBBBaBaBBaBBB^BBBBBBBBBBBaraBBBBiaBBBB'Sie1  ■■■■■■■ 

tmaaamaaammammamamaammmaar4mmaaamaammmar.dmaaaamaaaaa^Si0i^mumumsimz,mn 
I  ■■■■■■■■■■■■■■■  ■■■■■■ 

\maaamaaaaaaaaamaaaaaaa9Mmmaaaaaaaaa0*aaaaaaaaaaaaa*'zmzmzi*zi*zimz.*.mm 

\maaammamaaamaamaaaaaam'Aaamaaaamaaam-Aaaaaaaaaaaaaaa>s**.umx*Z0’20ZMa 

\mmaaaaaaamaaaamamaaaarjaaamaaaaaaa»'jnamamaaaaaamaaa*z,*2tmzimzmz*uaM 


laBBBBaBBBBBaBBBBBBBBraBBBBBBBBB 


SBBBBiHBaBBriflaflBBBiBBBB^J 


■■■■ammiHHi  azaSmZimzaz.aaaam 
■haaaaaaaaan  •z.0z,mz.mru04um»mu\ 
bhbbbbbbbbbbbb 
IIbbbbSbbbbbbb  e^p^B^pr<BBBflBBiJ 
nbbbbbbbbbbbb  mz»mz.mnr.amamama 
■■■■■■■■■■■■■a  pumz*wz  maaaaama 

■BBBBBBBBBBBBB  P^B^BmBBBBBBBB 
Ibbbbbbbbbbbbbb  PS.B5^BBBBBBBBB 

IBBBBBBBBBBBBBB  a»%flBBBBBBBBB 

IBBBBBBBBBBBBBBBBBB  P^BBBBBBBBBflBB 
IBBBBBBBBBBBBBBBBBBFBBBBBBBBBBBBB 


ISSb!h"SI 

■iBBBBBBBBBBBBBflBBrBBBaBBBBaaB^ 

rUBBBBBBBBBBBBBBB'BBBBBBBBBB’yj 
■■■BBflBflaflBBBflBBrMflBflBBBflB^a 
pBBBflflBBBBBBBBflarBBBBflBBBBUBi 
■  BBBBBBBBBBBBBflriBBBBBBBB^fiBB 

■  ■BBBBaBBBBBBBBriBBBBaBr^IBBBBflBlHiPHHHHHHHHH^^^^^^^^H 

laiBBBBBBBBBBaBPflBaBBBPiaBiBaBBBBBBBBflBBBBBBBBBBBBBBBrBBHHHHHBH 
|■BBBBBBBBBaBB^iBBBBBPBBBBBBBBB■B■BBBBBBB■B■BBBB■BBP BBBBBBBBBBBBBB 

bbbbbbbbbbbbbbbbbbkbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb^iBbbbbbbbbbbbbb 

l"BaBBaaaBfl&5aBmB"BBBflBBB3BBmiBflBBBBBmaBBBBBBBB5"BBaflmaflB3H^^I 
■■BBBBBBBBBBrBBPUBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB^BBBaBBBBBBHHHi 
■  aiBBBBBBBBBB’iBr^BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB^BBBBBBBBflBflBBBBBBB 
fflaBBBBBBBBBVBrjBiiBBBBBBflBBBBflBBBBflBBBBBBBBBB'iBflBBBBBBBBBBiflBBBBB 
SB  ■■■■BBBBBBrj^iBBBflaBBBflBBBlBBflBBgBBBBBBBBBBBPJBBflflBflBBBBBBBBflBBBBB 
BBBBBBBflBi ^BBBBBaBBiBBBBiBBflBfliflBBBBRBBBBB^IBBBBBBBBBBflBBBBBBBBflB 

I  ■bbbbbbbbvbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbp^bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb 

IflBBBBBBBBMBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBBPBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
■  BBBBBBBBB'aBBiBBBBBBBBBBBBBBBBaBflBBBBBB^flaBBBBBaiBBaBBBBBBBBBBa^l 
■  aBBBBflaivaMaBaHBBBflBflBflBBflBBflBBBflBB^BflBBBBBBflflBaBBMflBBBanBBBM 
iBBBBaflBflriBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB^flBBBBMBBBBBBfiBflBBBBBBBBBBBH 
IBBBBBBBB'IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB^BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
I  ■bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbkbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb 
Ibbbbbbbbbbbbbbbbmbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb 


lIBBBBBBJIBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBriBBB 

l&JSBBBB*BBBBBaEflBBflflBBBBBBBBmmBB’!flBBBi 

■■BBBBBriBBBBBBBBBBBBBBaBBBBBBBB^BBBBH 

[■BBBBBBBBBflBBBBBSBBBBBBSBBBflrBBBBBBi 
■BBBBViB&BBBBBBBBBBBBBaiBBBBBaBBBBBBi 
SaBflBBriBBBBBBBBBijBBBBBBBflflB^BBBBBBKI 

E£:r:££££££££:£:£££££££:;::££:£i£i 


Engine  weight  is  a  function 
of  cruise  Mach  number  for 
operation  in  this  range.  For 
any  selected  cruiBe  Mach  number 
between  2.5  and  3.0,  a  transient 
aircraft  overshoot  of  0’.2  Mach 
for  1.5  minutes  is  permitted. 


■flBBBBBBflB|arBBflBSBflBBSJBBBBBBBBBflBBBBflBMi 
ISBBBBBBBBBBBBBBBBBBflB'JBBBBBBBBflBBBBBBBBBBBI 
|■BBBaBBBBBBaflBBB^BB■r.£flB■BEBBBBBBBBBBBB■i«S 


■■BBBflBBBflBBBBBBBBBB 
BiBBBBBBBBflBBBBBflBBBB 
liBBBBBjBBBiaseinBiia^iBBB 


BaBflBBBBaBBBBaB^BBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBgBBBBBBBBBBngganng 

|B3BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBa| 


■bbbbbbbbbbbbbbbpbbbbbbbbbbbbbbBBB 

|  ■BBBBBBBBBBBBBBB'JflBBBBBBBBBflBBBBflBI 
[  ■BBBBBBBBBBBBBBMBBBBBBBBBBBBBBBBBBI 
[  BBBBBBBBBBBBBBr,  BBBBBBBBBBBBBBflBBBBI 
BBBBaflBBBBBaBPaBBB&flBBBBBBBBBBHBBBI 
|  SBBBBBBBBBBBBr.f  BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
IBBaBBBBMBBBB^lBBBBBBBBBBBBBiBBBBBflB 


SSSSBa 


■bbbbbbbbbbbbbbi 
ffiBBBBBBBBBBBBBBBI 
I  BBBBBflBBBBBBBBB Bl 
IBBBBBBBBBBBBBBBBI 
IBBBBBBBBBBBBBBBBI 
IBBBBBBBBBBBBBBBBI 


IBBBBBBBBBBBB 
IBBBBBBBBBBBB 
BIB BBBBBBBBB 
IBBBBW1BBB 
IBB flBBBaBBBB 

:ssrsssse: 

IBB BBBBBBBBB 


Flight  Mach  Nuaiber 
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■■^Hni|anuauH2«EBaB»SaiiiiSiS»iiiiiai&5SS5aaSBiBE&SB 

CS3S3355S3E333S5553333333S33333333333333333333E33333B3353333 

'jriraw.l 

Mj  wkmmmm'-*jWK*\\rATa-AT.Tm'Arjw»'ATiT.mr+\ 

»<■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  Wi<3Mw>L-a:ew,.Wk,n.re’a^r*'^r.e>*^r.r  car.  I 

j'jr.f j'ir.vj’ir.a 
\WArAWATAT.V4FArAMA 

UummmmumuuummmmmmmmmmmummmwMum*rn’:-K\%vzmmnmui,r:drAWsurjv;s'AKm-s'Ar. 

S333SBBB3£SSB33S 5  S  3  3  S  3  S  3  3  ™  ^  !a  ?  2  ■■ 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 S  *  m  ^  *  ^CSOESStp.  m  si  ^  w 

8£mmmmmmmmmmmmMmmmmmmTimmMmmmmmmSSmmmmmmmmmmmw'.mji“r.m^~r.irji~~r*iZir 

■■■■■■■anaHHBnHPBBBMHviHHapHHBHHHBBUiira'arjva'arirtf’awarj 
«■■■■■»■■■■■■■■■■■■!  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■n  jNra  4rjrra'4rvj'ir  j 

mmmmmummmmmmmmummmuiimmmmmmmmumummmmmmmmummumir^mMr^t'.rM-^rj,m.m'Arjar-^m 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmitmmmmmmmmumwmmmmMmmmmmmma'.m-*rjw:m-*r-jr.m’A'jr*m/.mm 

mmmM'ars-:mmmmmmmmmmmmmnmmmmmmmmummmmummmuumummtr^r.mMUr.T'mr^r^w’M'1tMmm 

mmmmmmmmmmmmmmmmMmMitmmMmmmummmmmmumnmmmmmmmtir.mA'Ar.rAAr^AA'jmmm 

umummwmmmmwmmmnmM»mHummmnummwmuwmmmmmunumnmmrAKm:srAK0M’Ar.'Ammmum 

■■■WMPBWIniMIliHWmM— — WW^WCT<MMlriB 

^gSSSSSSSSSSSSSSSSSS  jSSSSSSSS  jS^jiSSSSSSSSSSCjj 
|gSSSSS5SSS5S5g  jSSBSS  |  ■  SSSSS  SSSSSSSSSjj 

SSSSSHSSgSSSSSSMSSSSjSSSSSSSSSSSSSSggSSriS 
SSSSSSSS«SSS5SSS&SSi:SSSSSSSSSSSSSaBur£S 


MhHaa&HHMnaaaaaaaBBiiaiaaaafilaaar^apaMaal 

■■■Biiiiiiiigaiiiwliiiiiiiii^iiiiiiri 


NOTE:  Engine  weight  is  a 
function  of  cruise  Mach 
number  for  operation  in 
this  area.  For  any  selected 
cruise  Mach  Number  between 

2.5  and  3.0,  a  transient 
overshoot  of  0.2  Mach  for 

1.5  minutes  is  permitted. 


Inlet  Total  Temperature  -  t2, 
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5.2  MAXIMUM  ROTOR  SPEED 


mimmmumw  mummm 
■■■■■■■■■■Mia 


■®.bbEiHHI 

iBBBBBBl  JBB  BBBB 
bbbbbbi  jbbbbbb 
■■■ •■■■■■a 
■■■■■««■■■■■■ 
■■■■■v bbbbbbb 
■  ■■■■!<■■■■■■■ 
BBB  B  Bl  JBBB  BBBB 
BBBBB IBBBBBBB 


bmbbbbbbbbbbbb  ■■■■NNaiaaiiiiaMiiiiMitRL  aBBBBBBBBBBB 


brbbi a bbbbbbbb 


mmmhmmmbmmhhb  ■■■■■■■■■■ 

■■■■■  ■■■■■■■■■■  ■■■■■■■■ 

■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■*■*■*■■■■■■■*■■■■ ■■■■■■■■■a «■■■■«■■ 

■■■■■■■■■■■■■■a bbbbbbbbbb  Bbbbb  bbbbb  bbbbbbbbbb  BtiBBBBBB 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■iaaBaaaaa 
■BBflBBBBBBBBBBBBiBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB^BBBBB 
BBBBBBBBBB BBBBB BBBBBBBBBSBBBBBBBBBB  UMHMMHBIIlillMBIR 


!■■■■  ■■■■■■■■■■■■■■■  k'  ■■ 

■■■■■■■MaiMHHMiigiRaa*ii»B«aMaHHBaiiNUaBamnM«MnaNa»ia 

8 HBBB  BBBBB BBBBB BBBBB BBBBB BBBBB BBBBB BBBBB BBBBB  BBBBBBBBBB  RBBBBBfc'B 
■BBB BBBBflBBBBBaBflBflaiBBaaBBaaBBaBfl flBaBBHBBBB BBBBBBBBBB BBBBBBB 1 

■■■■■■BBP BBBBB BBBBBBBBBB BBBBBBBBBB BBBBB BBBBB BPBBBbBBBBBBBBBBBR’ 

BBBBBBBBBBMbBBRBBBB  MMMBaaaaaaBBBBaBaiBBBBBBBBBBBBBBBBEiaiB. 

bbbb bbbbb bbbbb Baa bbbbbbb bbbbb bbbbbbbbbb bbbbbbbbbb bbbbb bbbi 


■■MHHIHMHMMMiaaaaiRBHaaBaaaRaaaBRaaBaBaBBaflmflgaifl 
■BBaBBaaaBBBaaaBBBaaaaaaaBaaBaBfiiBBRBBBaBBaBBB«BaBBBBiaaaaaBiflB| 
BaRBBiBaBBBBpiBBaBBMBaaBaiaBBaBaiBBBflBiliBBBaBBBBaaflBBaBRaaaflaRfl| 
BBBBIlIRBBBBBBiBBRBRaBBRBaflBBIBBBBaBBBaBBNBflBBflaflBBBBaBRRBBBBBBl 
■■■■flBiBBBMflBaBBBaiaBBBaBaHaaanBBBRa«KH«iBBHBaaBaiaBBiBaaa| 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB  BBBBBBBBBBBBBaBBaBBB  BBBBaBBBBa  BBnBBBBaBal 
BBBB  BBBBB BBBBB BBBBB BBBBB BBflaBBBflBBa|BBBBHflflBBBBBBBBBBBflflBB|BBBBB 
■MBB  aBBBKBiaflBaBaHBRaBBBMBMNBBaBaHBBBBBBRBBRaBBflllBBBBIBBBBBBBIB 
BBBB  BBBBBBBBBB  BBBB  BBBB  BBBBBBB  BBBBB  jjjjBBBB  BBBBB  BBBB  BBBBB£  BBBBBBBBBB 

!»ESSShSBeSsSS»S  111:  bSbjbbS bbbbb bbbbb 5 bbbb bbbb 5 bbbbb bbbbb bSbbbI 

PBHHHHHbB  BBBBBBBBBB SS5SS SSSSS SSSSSSSSlSS BBBBBBBBBbEbBBBBBBBB 
bbbb bbbbwbbbbb bbbbbBbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbBbbbb 

BBBjBBBBBBi  Jg^BBaSSSS BBBBB 

BBBB  BBBBBBBBBB  BBB  BBBBBBB  BBBB  BBBBBBflBmailBBaBBaBBBBBBB»IBBBBBBBflBBB| 
BBBB BBBBBBBBBB BBBBBBBBBB BBBBBBBBBB BBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBI 
BBBB  BBBBBBBBBB  BBBBBBBBBB BBBBBBBBBB BBBBBBBBBB BBBBBBBBBBflBBBBBBBBBl 
BBBB BBBBBBBBBB BBBBBBBBBB BBBBB BBBBB BBBBBBBBBB BBBBB BBBBBBBBBB BBBBBI 
■aiRaaaaBaHB«aaMBaiBBaaBflBaiBaii«i«aBaaMaaiaEaHBiaaSiBBMiaaia«3l 


Coapreeaor  Inlet  Total  Tenp erature  -  °R 


£  January  15,  1964 


CONFIDENTIAL 


CONFIDENTIAL 

GEI 84219  GE4/ESA 

5.  3  PRIMARY  JET  NOZZLE  AREA  SCHEDULE  NON-AUGMENTED  OPERATION 


Power  Setting  Nunber 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 


P.S.  1.0 
STANDARD  OAY 


January  19&4 

PRESSURE  ALTITUDE  0  FEET 


MO 

P2/P0 

FO 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.00  NR  »  1.00 
P2  -14.70 
T2  *  519 

ERl  -  0 

1.00 

RAM 

BLEED 

POWER 

0 

.00 
.00 
•  00 

45000 
1.72 
-3.69 
- 1.64 

2.20 

-.82 

1.45 

1.88 

1101 

.00 

-.62 

.04 

151.8 

1.01 

-1.96 

.14 

550 

1.00 

.14 

.14 

1765 

.00 

-.00 

-.00 

.30  NR  -  1.00 
P2  *15.64 
T2  *  528 

ERI  *  0 

1.06 

RAM 

bleeo 

POWER 

6010 
1.00 
•  OB 
.06 

41100 

1.75 

-3.74 

-1.23 

2.50 

-WOT 

1.72 

1.35 

1113 
-.00 
-«>  59 
.04 

158.8 

1.00 

-1.93 

.13 

577 

1.00 

.08 

.06 

1765 

-.00 

-.00 

-*00 

.60  NR  *  1.00 
P2  -18.75 
T2  *  556 

ERI  *  0 

1.28 

RAM 

bleed 

POWER 

13800 

1.00 

.07 

-.01 

44300 

1.45 

-3.09 

-1.10 

2.37 

-1.33 

2.98 

1.21 

1149 

-.00 

-.53 

.02 

18W0 

1.00 

-1.85 

.10 

661 

1.00 

.07 

-.01 

1765 
•  00 
.01 
.00 

fl 


0 


A 


fl 

11 

fl 


11 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  1.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  0  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.00 

1.00 

1.93 

99250 

3323 

2329 

45500 

45500 

2.18 

550 

6.6 

RAM 

1.01 

.97 

-.01 

-.14 

1.72 

1.72 

-.82 

.00 

.00 

BLEEO  -3.12 

-2.32 

-.96 

2.05 

-3.69 

-3.69 

1.45 

.14 

.00 

PQMER  -2.39 

•  21 

-.09 

2.72 

-1.64 

-1.64 

1.88 

.14 

•  00 

•  30 

1.06 

2.01 

102530 

3304 

2330 

48800 

42800 

2.39 

547 

6.6 

RAH 

1.02 

.78 

-.11 

-.20 

1.61 

1.70 

-1.00 

.00 

.00 

BLEED  -3.10 

-2.11 

-.79 

2.05 

-3.49 

-3.99 

2.00 

•  08 

•  00 

POWER  -2.21 

.10 

-.08 

2.40 

-1.49 

-1.70 

1.84 

•  06 

.00 

.60 

1.28 

2.27 

104818 

3121 

2283 

60000 

46200 

2.27 

536 

6.6 

RAM 

1.05 

.21 

-.47 

-.34 

1.33 

1.43 

-1.31 

.00 

.00 

BLEEO  -3.17 

-.25 

.22 

2.41 

-2.62 

-3.42 

3.34 

.07 

•  00 

POWER  -1.85 

.09 

-.04 

1.80 

-1.08 

-1.40 

1.52 

-.01 

.00 
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CONFIDENTIAL 

GEI  84219 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
PoS.  2.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  0  FEET 


MO 

P2/P0 

F0 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

o 

o 

• 

NR 

*  1.00 

1.00 

0 

41700 

1.84 

1101 

151.8 

550 

1765 

P2 

*14.70 

RAM 

.00 

1.69 

-.79 

.00 

1.01 

1.00 

.00 

T2 

■■  519 

BLEED 

.00 

-3.46 

1.84 

-.62 

-1.96 

.14 

-.00 

ERI 

*  0 

POWER 

.00 

-1.52 

1.78 

.04 

.14 

•  14 

-.00 

.30 

NR 

*  1.00 

1.06 

6010 

36500 

2.20 

1113 

158.8 

577 

1765 

P2 

*15.64 

RAM 

1.00 

1.86 

-.99 

-.00 

1.00 

1.00 

-.00 

T2 

*  528 

BLEED 

.08 

-3.66 

2.08 

-.59 

-1.93 

.08 

-.00 

ERI 

o 

POWER 

.06 

-1.10 

1.33 

.04 

.13 

.06 

-.00 

.60 

NR 

«  1.00 

1.28 

13800 

40800 

2.21 

1149 

181.0 

661 

1765 

P2 

-18.75 

RAH 

1.00 

1.85 

-.97 

-.00 

1.00 

1.00 

.00 

T2 

*  556 

BLEED 

.07 

-3.83 

2.34 

-.53 

-1.85 

.07 

.01 

ERI 

-  0 

POWER 

-.01 

-1.00 

1.20 

.02 

.10 

-.01 

.00 
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CONFIDENTIAL 


GEI  84219 


btNtKAL  tLtOIKIL  OtH/fSA  til  inAItU  KtKF UKHANUt 

P.S.  2.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  0  FEET 


MO 

P2/P0  P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFGB 

W2K 

BTANG 

o 

o 

• 

1.00  1.97 

76852 

2857 

2098 

42100 

42100 

1.82 

550 

6.6 

RAM  1.01 

.97 

-.01 

-.14 

1.69 

1.69 

-.79 

.00 

.00 

BLEED  -3.08 

-1.71 

-.77 

2.15 

-3.46 

-3.46 

1.84 

.14 

.00 

POWER  -2.30 

.23 

-.10 

2.61 

-1.52 

-1.52 

1.78 

.14 

.00 

.30 

1.06  2.04 

80124 

2852 

2109 

45300 

39300 

2.04 

547 

6.  6 

RAM  1.01 

.97 

-.02 

-.09 

1.64 

1.73 

-.84 

.00 

•  00 

BLEED  “3.05 

-1.69 

-.69 

1.94 

-3.32 

-3.84 

2.27 

.08 

.00 

POWER  “2.14 

.22 

-.04 

2.16 

-1.36 

-1.58 

1.83 

.06 

.00 

•  60 

1.28  2.29 

90437 

2846 

2148 

57200 

43400 

2.08 

536 

6.6 

RAM  1.00 

.97 

-.02 

-.02 

1.54 

1.71 

-.81 

.00 

•  00 

BLEED  “3.03 

-1.63 

•  •  63 

1.75 

-2.98 

-3.95 

2.47 

.07 

.00 

POWER  -1.82 

.18 

*00 

1.78 

-1.02 

-1.34 

1.54 

-.01 

.00 

CONFIDENTIAL 


GEI  84219 


CONFIDENTI  A  a 


GENERAL  FLFf.TRff.  RF&/EAA  C  CT  T  match  ncnrnnu 

. 1 - -  «ttni  htz  i  uni  unnntltc 

P.S.  3.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  0  FEET 


HO 

P2/P0 

* 

o 

O 

NR  =  1.00 

1.00 

P2  =14.70 

RAM 

T2  =  519 

BLEED 

ERI  *  0 

POWER 

.30 

NR  -  1.00 

1.06 

P2  =15.64 

RAM 

T2  *  528 

BLEED 

ERI  =  0 

POWER 

.60 

NR  *  1.00 

1.28 

P2  =18.75 

RAM 

T2  *  556 

BLEED 

ERI  =  0 

POWER 

FD 

FN 

SFC 

0 

37300 

1.46 

.00 

1.67 

-.75 

.00 

-3.33 

1.75 

.00 

-1.41 

1.71 

6010 

30600 

1.86 

1.00 

1.74 

-.84 

.08 

-3.85 

2.34 

.06 

-1.53 

1.82 

13800 

33000 

1.94 

1.00 

1.98 

-1.11 

.07 

-3.94 

2.52 

-.01 

-.88 

1.10 

TE 

PE 

W2 

1101 

151.8 

550 

.00 

1.01 

1.00 

-.62 

-1.96 

.14 

.04 

.14 

.14 

1113 

158.8 

577 

-.00 

1.00 

1.00 

-.59 

-1.93 

.08 

.04 

.13 

.06 

1149 

18U0 

661 

-.00 

1.00 

1.00 

-.53 

-1.85 

.07 

.02 

.10 

-.01 

TC 

1765 

.00 

-.00 

-.00 

1765 

-.00 

-.00 

-.00 

1765 

.00 

.01 

.00 
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CONFIDENTIAL 

GEI  84219 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  3.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  0  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

o 

o 

• 

1.00 

2.00 

54454 

22  90 

1821 

37700 

37700 

1.45 

550 

6.6 

RAM 

1.01 

.98 

-.00 

-.14 

1.67 

1.67 

-.75 

.00 

.00 

BLEED  -3.01 

-1.66 

-.78 

2.06 

-3.33 

-3.33 

1.75 

.14 

.00 

POWER  -2.21 

.28 

-.11 

2.47 

-1.41 

-1.41 

1.71 

.14 

.00 

.30 

1.06 

2.08 

56757 

2288 

1834 

40500 

34500 

1.65 

547 

6.6 

RAM 

1.00 

.98 

-.02 

-.05 

1.62 

1.73 

-.82 

.00 

.00 

BLEE0  -2.98 

-1.64 

-.70 

1.73 

-3.20 

-3.77 

2.26 

•  08 

.00 

POWER  -2.06 

.26 

-.05 

2.04 

-1.27 

-1.50 

1.79 

.06 

.00 

.60 

1.28 

2.33 

63995 

2286 

1867 

51100 

37300 

1.72 

536 

6.6 

RAM 

1.00 

•  98 

-.02 

-.02 

1.52 

1.72 

-.81 

.00 

.00 

BLEED  -2.96 

-1.58 

-.65 

1.70 

-2.88 

-3.97 

2.55 

.07 

.00 

POWER  -1.74 

.21 

-.01 

1.71 

-.96 

-1.31 

1.54 

-.01 

.00 
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CONFIDENTIAL 


UJBl  04*18 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  4.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  0  FEET 


MO 

P2/P0 

FO 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

Tf. 

<■00 

NR 

=  1. 00 

1.00 

0 

31400 

1.02 

1101 

151.8 

550 

1765 

P2 

-14.70 

RAM 

.00 

1.65 

-.70 

.00 

1.01 

1.00 

.00 

T2 

=  519 

BLEED 

.00 

-3.19 

1.73 

-.62 

-1.96 

.14 

-.00 

ERI 

*  0 

POWER 

.00 

-1.31 

1.72 

.04 

.14 

.14 

-.00 

.30 

NR 

*  1.00 

1.06 

6010 

24800 

1.35 

1113 

158.8 

577 

1765 

P2 

=15.64 

RAM 

1.00 

1.75 

-.82 

-.00 

1.00 

1.00 

-.00 

T2 

*  528 

BLEED 

.08 

-3.85 

2.46 

-.59 

-1.93 

.08 

-.00 

ERI 

*  0 

POWER 

.06 

-1.49 

1.88 

.04 

.13 

.06 

-.00 

•  60 

NR 

=  1.00 

1.28 

13800 

25100 

1.50 

1149 

181.0 

661 

1765 

P2 

*18.75 

RAM 

1.00 

1.79 

-.87 

-.00 

1.00 

1.00 

.00 

T2 

*  556 

BLEED 

.07 

-4,35 

3.10 

-.53 

-1.85 

.07 

.01 

ERI 

0 

POWER 

-.01 

-1.40 

1.72 

.02 

.10 

-.01 

.00 
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CONFIDENTIAL 


GEI  84219 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T  8 

AS 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

o 

o 

• 

1.00 

2.04 

32055 

1628 

1496 

31700 

31700 

1.01 

550 

6.6 

RAM 

1.01 

1.01 

.01 

-.10 

1.65 

1.65 

-.70 

.00 

.00 

BLEED  -2. 95 

-1.55 

-.78 

1.88 

-3.19 

-3.19 

1.73 

.14 

.00 

POWER  -2.12 

.38 

-.14 

2.14 

-1.31 

-1.31 

1.72 

.14 

.00 

.30 

1.06 

2.12 

33390 

1628 

1507 

34100 

28100 

1.19 

547 

6.6 

RAM 

1.00 

1.00 

.00 

-.02 

1.60 

1.73 

-.80 

.00 

.00 

BLEED  -2.92 

-1.53 

-.71 

1.63 

-3.08 

-3.76 

2.36 

.08 

.00 

POWER  -1.97 

.35 

-.09 

1.94 

-1.19 

-1.46 

1.84 

.06 

.00 

•  60 

1.28 

2.38 

37553 

1634 

1534 

43000 

29200 

1.28 

536 

6.6 

RAM 

1.00 

1.00 

-.00 

-.02 

1.51 

1.75 

-.83 

.00 

.00 

BLEED  -2.89 

-1.45 

-.66 

1.65 

-2.78 

-4.13 

2.85 

.07 

•  00 

POWER  -1.67 

.30 

-.05 

1.61 

-.90 

-1.33 

1.65 

-.01 

.00 
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CONFIDENTIAL 

GEI  84219 

GENERAL  ELECTRIC  6E4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  5.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  0  FEET 


HO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

o 

o 

* 

NR 

=  1.00 

1.00 

0 

27200 

.710 

1101 

151.8 

550 

1765 

P2 

=14.70 

RAM 

.00 

1.64 

-.68 

.00 

1.01 

1.00 

.00 

T2 

=  519 

BLEED 

.00 

-3.07 

1.88 

-.62 

-1.96 

.14 

-.00 

ERI 

=  0 

POWER 

.00 

-1.26 

1.83 

.04 

.14 

•  14 

-.00 

.30 

NR 

-  1.00 

1.06 

6010 

21400 

.94 

1113 

158.8 

577 

1765 

P2 

>15.64 

RAM 

1.00 

1.65 

-.70 

-.00 

1.00 

1.00 

-.00 

T2 

=  528 

BLEED 

.08 

-3.82 

2.71 

-.59 

-1.93 

.08 

-.00 

ERI 

=  0 

POWER 

.06 

-1.78 

2.33 

.04 

.13 

.06 

-.00 

•  60 

NR 

=  1.00 

1.28 

13800 

20700 

1.08 

1149 

181.0 

661 

1765 

P2 

*18.75 

RAM 

1.00 

2.09 

-1.21 

-.00 

1.00 

1.00 

.00 

T2 

*  556 

BLEED 

.07 

-4.51 

3.57 

-.53 

-1.85 

.07 

•  01 

ERI 

-  0 

POWER 

-.01 

-1.17 

1 .63 

.02 

.10 

-.01 

.00 
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CONFIDENTIAL 


GEI  84210 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  5.0  JANUARY  1964 

STANOARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  0  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T  8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.00 

1.00 

2.07 

19285 

1229 

1284 

27500 

27500 

.700 

550 

6.6 

RAM 

1.01 

1.01 

.00 

-.09 

1.64 

1.64 

-.68 

.00 

.00 

BLEED  -2.91 

-1.28 

-.67 

1.83 

-3.07 

-3.07 

1.88 

.14 

.00 

POWER  -2.06 

.55 

-.18 

2.07 

-1.26 

-1.26 

1.83 

.14 

.00 

.30 

1.06 

2.15 

20030 

1231 

1293 

29600 

23600 

.85 

547 

6.6 

RAM 

1.00 

1.00 

.00 

-.04 

1.59 

1.74 

-.81 

.00 

•  00 

BLEEO  -2.88 

-1.27 

-.64 

1.68 

-2.98 

-3.75 

2.64 

.08 

85.86 

POWER  -1.92 

.51 

-.15 

1.88 

-1.16 

-1.47 

2.01 

.06115.25 

.60 

1.28 

2.41 

22318 

1239 

1315 

37300 

23600 

.95 

536 

15.1 

RAM 

1.00 

1.00 

.00 

-.04 

1.50 

1.79 

-.87 

.00 

.00 

BLEED  -2.85 

-1.19 

-.59 

1.69 

-2.69 

-4.30 

3.33 

.07 

.00 

POWER  -1.63 

.43 

-.10 

1.57 

-.89 

-1.41 

1.87 

-.01 

.00 
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CONFIDENTIAL 

GEI  84219 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  FSTIMATFO  PERFORMANCE 
P.S.  7.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  0  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

o 

o 

* 

NR 

*  1.00 

1.00 

0 

22900 

.755 

1071 

140.9 

520 

1714 

P2 

=14.70 

RAM 

.00 

1.63 

-.95 

-.02 

.95 

1.09 

-.17 

T2 

-  519 

BLEED 

.00 

-.43 

2.34 

-.41 

-1.10 

.21 

2.00 

ERI 

=  0 

POWER 

.00 

1.12 

3.51 

.32 

1.12 

-.44 

2.60 

.30 

NR 

*  1.00 

1.06 

5670 

19000 

.96 

1084 

147.7 

545 

1724 

P2 

*15.64 

RAM 

1.03 

1.59 

-.73 

-.01 

.98 

1.03 

-.06 

T2 

*  528 

BLEED 

.45 

1.17 

2.42 

-.44 

-1.24 

.45 

1.57 

ERI 

=  0 

POWER 

-.37 

1.44 

2.77 

.29 

1.00 

-.37 

2.35 

.60 

NR 

*  1.00 

1.28 

12900 

19100 

1.08 

1119 

167.1 

619 

1754 

P2 

*18.75 

RAM 

1.02 

1.67 

-.79 

-.00 

.99 

1.02 

-.04 

T2 

=  556 

BLEED 

.76 

-4.20 

4.02 

-.55 

-1.67 

.76 

.42 

ERI 

=  0 

POWER 

.47 

-1.40 

2.84 

.09 

.32 

.47 

.54 
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CONFIDENTIAL 


GEI  84219 


GENERAL  ELECTRIC  6E4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  7.0  JANUARY  1964 

STANOARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  0  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T  8 

A8 

FOB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

o 

o 

• 

1.00 

1.99 

17367 

1197 

1249 

25100 

25100 

.690 

520 

15.1 

RAM 

.85 

.76 

-.18 

.00 

1.56 

1.56 

-.87 

.09 

.00 

BLEED 

-.40 

1.89 

.99 

.19 

-.54 

-.54 

2.45 

.21 

.00 

POWER 

.78 

4.66 

2.26 

.00 

1.20 

1.20 

3.42 

-.44 

.00 

.30 

1.06 

2.09 

18189 

1206 

1249 

27100 

21500 

.85 

516 

15.1 

RAM 

.94 

.92 

-.06 

.00 

1.58 

1.73 

-.88 

.03 

.00 

BLEED 

-.99 

1.28 

.53 

.68 

-.86 

-1.20 

2.53 

.45- 

37.53 

POWER 

.66 

4.25 

2.01 

-.03 

1.13 

1.52 

2.69 

-.37 

.00 

•  60 

1.28 

2.38 

20539 

1228 

1249 

34500 

21700 

.95 

502 

6.6 

RAM 

.96 

.95 

-.04 

.00 

1.49 

1.76 

-.90 

.02 

.00 

BLEED 

-2.45 

-.44 

-.53 

1.94 

-1.80 

-3.32 

3.04 

.76 

.00 

POWER 

-1.32 

1.39 

.11 

1.79 

-.14 

-.50 

1.91 

.47 

.00 

CONFIDENTIAL 


6-13 


m?T  0^01  Q 

MM*  W  *■»“«' 


CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 


P.S.  9.0 


JANUARY  1964 


STANDARD  DAY 


PRESSURE  ALTITUDE  0  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

. 

o 

© 

NR 

*  1.00 

1.00 

0 

14700 

.735 

978 

103.8 

430 

1475 

P2 

=14.70 

RAM 

.00 

1.94 

-1.27 

-.01 

.96 

1.29 

-.15 

T2 

=  519 

BLEED 

.00 

-.36 

2.97 

-.38 

-1.04 

.14 

2.41 

ERI 

*  0 

POWER 

.00 

1.26 

4.87 

.41 

1.46 

-.65 

3.23 

.30 

NR 

*  1.00 

1.06 

4700 

11000 

.99 

985 

106.6 

451 

1464 

P2 

=15 .6* 

RAM 

1.19 

2.06 

-1.45 

-.02 

.94 

1.19 

-.17 

T2 

=  528 

BLEED 

.13 

-.62 

3.28 

-.39 

-1.09 

.13 

2.41 

ERI 

-  0 

POWER 

-.52 

2.17 

4.00 

.39 

1.46 

-.52 

3.23 

•  60 

NR 

-  1.00 

1.28 

10600 

8840 

1.25 

1006 

114.8 

509 

1432 

P2 

=18.75 

RAM 

1.08 

2.23 

-1.74 

-.02 

.92 

1.08 

-.20 

T2 

=  556 

BLEED 

.09 

-1.31 

4.02 

-.43 

-1.22 

.09 

2.35 

ERI 

*  0 

POWER 

-.23 

3.77 

2.46 

.38 

1.46 

-.23 

3.12 
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CONFIDENTIAL 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.00 

1.00 

1.61 

10800 

1036 

1249 

16200 

16200 

.665 

430 

15.1 

RAM 

.82 

.79 

-.25 

.00 

1.94 

1.94 

-1.27 

.30 

.00 

BLEED 

-.15 

2.60 

1.25 

.00 

-.36 

-.36 

2.97 

.14 

.00 

POWER 

•  48 

6.  16 

2.64 

.00 

1.26 

1.26 

4.87 

-.65 

.00 

•  30 

1.06 

1.66 

10886 

1026 

1249 

17400 

12700 

.86 

427 

15.1 

RAM 

.80 

.76 

-.22 

.00 

1.80 

2.02 

-1.41 

.20 

.00 

BLEED 

-.18 

2.62 

1.22 

.00 

-.40 

-.59 

3.24 

.13 

•  00 

POWER 

.62 

6.23 

2.55 

•  00 

1.37 

2.07 

4.11 

-.52 

•  00 

•  60 

1.28 

1.81 

11082 

1006 

1249 

21500 

10900 

1.02 

413 

15.1 

RAM 

.79 

.68 

-.18 

•  00 

1.60 

2.11 

-1.59 

.08 

.00 

BLEED 

-.26 

2.62 

1.11 

.00 

-.55 

-1.17 

3.86 

.09 

.00 

POWER 

.64 

6.30 

2.26 

•  00 

1.59 

3.35 

2.88 

-.23 

.00 

CONFIDENTIAL 


6-15 


GEI  84219 


HO 

P2/P0 

PD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

o 

o 

• 

NR 

*  1.00 

1.00 

0 

6060 

•  800 

865 

64.5 

335 

1150 

P2 

*14.70 

RAM 

.00 

2.33 

-2.77 

-.06 

.76 

1.58 

-.64 

T2 

*  519 

BLEED 

.00 

-.65 

4.06 

-.41 

-1.23 

•  06 

2.57 

ERI 

-  0 

POWER 

•  00 

2.81 

9.32 

.60 

2.56 

-.33 

5.33 

•  30 

NR 

*  1.00 

1.06 

3680 

2870 

1.61 

870 

65.5 

353 

1116 

P2 

-15.64 

RAM 

1.43 

2.92 

-3.74 

—  •  07 

.73 

1.43 

-.69 

T2 

*  528 

BLEEO 

•  05 

-1.71 

5.31 

-.44 

-1.31 

.05 

2.53 

ERI 

*  0 

POWER 

-.26 

6.57 

5.72 

.61 

2.55 

-.26 

5.25 

.60 

NR 

»  1.00 

1.28 

8320 

-260 

-14.635 

887 

68.9 

400 

1011 

P2 

*18.75 

RAM 

1.08 

-14.58 

8.19 

-.06 

.73 

'  1.08 

-.66 

T2 

*  556 

BLEED 

.02 

27.80 

-16.64 

-.44 

-1.41 

.02 

2.40 

ERI 

—  0 

POWER 

-o06 

-79.47 

131.55 

.52 

2.46 

-.06 

4.87 
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UJ&i 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.ll.O  JANUARY  1964 


STANDARO  DAY 


3 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

0 

1.00 

1.18 

4838 

820 

RAM 

.36 

-.12 

-.66 

BLEED 

-.11 

3.37 

1.17 

POWER 

.44 

12.21 

3.51 

.30 

1.06 

1.19 

4614 

800 

RAM 

.35 

-.27 

-.61 

BLEED 

-.13 

3.47 

1.10 

POWER 

.43 

12.42 

3.33 

•  60 

1.28 

1.23 

3877 

758 

RAM 

.32 

-.42 

-.42 

BLEED 

-.18 

4.22 

.97 

POWER 

.51 

13.92 

2.78 

PRESSURE  ALTITUDE  0  FEET 


A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

1587 

6710 

6710 

.720 

335 

.00 

2.33 

2.33 

-2.77 

.62 

.00 

-.65 

-.65 

4.06 

.06 

.00 

2.81 

2.81 

9.32 

-.33 

1587 

7240 

3570 

1.29 

335 

.00 

2.08 

2.76 

-3.51 

•  45 

.00 

-.72 

-1.51 

5.10 

.05 

.00 

2.73 

5.82 

6.47 

-.26 

1587 

8920 

600 

6.51 

324 

.00 

1.59 

8.79 

-16.42 

.08 

.00 

-.89 

-13.66 

22.49 

.02 

.00 

2.55 

39.05 

-21.99 

-.06 

BTANG 

6.6 

.00 

.00 

.00 

6.6 
.00 
.00 
•  00 

6.6 

.00 

.00 

.00 


CONFIDENTIAL 
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CONFIDENTIAL 

GEI  84219 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.13.4  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  0  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

• 

o 

© 

NR 

*  1.00 

1.00 

0 

1740 

1.52 

765 

39.8 

228 

1070 

P2 

- 14.70 

RAM 

.00 

3.64 

-6.06 

-.14 

.49 

2.54 

-1.23 

T2 

*  519 

BLEED 

.00 

-.84 

4.20 

-.49 

-1.28 

.04 

2.50 

ERI 

a  0 

POWER 

.00 

6.23 

18.96 

1.28 

4.77 

-.22 

10.62 

.30 

NR 

*  1.00 

1.06 

2550 

-640 

-3.685 

767 

40.0 

245 

1002 

P2 

*15.64 

RAM 

1.48 

.03 

-2.10 

-.17 

.39 

1.48 

-1.43 

T2 

*  528 

8LEE0 

.02 

3.44 

.28 

-.50 

-1.36 

.02 

2.46 

ERI 

*  0 

POWER 

-.08 

-13.57 

42.39 

1.30 

4.82 

-.08 

10.58 

•  60 

NR 

*  1.00 

1.28 

5830 

-3440 

-.475 

775 

41.3 

280 

859 

P2 

*18.75 

RAM 

1.10 

.82 

-3.33 

-.14 

.47 

1.10 

-1.20 

T2 

*  556 

BLEED 

.02 

.78 

4.47 

-.56 

-1.50 

.02 

2.22 

ERI 

*  0 

POWER 

-.05 

-3.85 

41.91 

1.26 

4.99 

-.05 

10.39 

6-18 


CONFIDENTIAL 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

• 

o 

o 

1.00 

1.03 

2653 

758 

2400 

1920 

1920 

1.38 

228 

6.6 

RAM 

.11 

-1.31 

-1.39 

.00 

3.63 

3.63 

-6.04 

1.62 

.00 

BLEEO 

-.04 

3.31 

1.07 

.00 

-.83 

-.83 

4.19 

•  04 

.00 

POWER 

.18 

25.38 

6.51 

.00 

6.21 

6.21 

18.98 

-.22 

.00 

.30 

1.06 

1.04 

2340 

725 

2400 

2120 

-440 

-5.365 

232 

6.6 

RAM 

•  08 

-2.07 

-1.05 

.00 

1.96 

-.82 

-1.20 

.51 

•  00 

, 

BLEED 

-.06 

3-74 

.99 

.00 

-1.11 

5.49 

-1.62 

.02 

.00 

POWER 

.16 

27.92 

6.08 

.00 

4.37 

-21.67 

51.34 

-.08 

.00 

•  60 

1.28 

1.04 

1632 

676 

2400 

2630 

-3200 

-.510 

227 

6.6 

RAM 

•  06 

-2.37 

-.65 

.00 

1.50 

.77 

-3.27 

.11 

.00 

BLEEO 

-.05 

5.31 

.81 

.00 

-1.08 

.92 

4.32 

.02 

.00 

POWER 

.21 

37.80 

5.22 

.00 

5.41 

-4.54 

42.65 

-.05 

.00 

CONFIDENTIAL 
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\*v. 


.  CONFIDENTIAL 

vjjDii  on  ttxxt 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  1.0  JANUARY  1964 

STANDARD  OAY  +  40  f  PRESSURE  ALTITUDE  0  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

o 

o 

• 

NR 

*  1.00 

1.00 

0 

38700 

2.29 

1152 

141.1 

515 

1765 

P2 

*14.70 

RAM 

.00 

1.98 

-.55 

-.00 

1.01 

1.00 

-.00 

T2 

*  559 

BLEED 

.00 

-5.38 

-1.81 

-.53 

-1.85 

.08 

-.00 

ERI 

-  1 

POWER 

.00 

-3.83 

-2.59 

.03 

.12 

-.01 

.00 

.30 

NR 

*  1.00 

1.06 

5830 

34800 

2.65 

1164 

147.4 

540 

1765 

P2 

*15.64 

RAM 

1.00 

2.16 

-.94 

-.00 

1.01 

1.00 

-.00 

T2 

*  569 

BLEE0 

.11 

-6.34 

-.34 

-.53 

-1.84 

.11 

-.00 

ERI 

-  1 

POWER 

-.00 

-4.31 

-1.44 

.03 

.12 

-.00 

.00 

.60 

NR 

-1.00 

1.28 

13300 

38800 

2.62 

1203 

167.7 

617 

1765 

P2 

-18.75 

RAM 

1.00 

2.01 

-.97 

-.00 

1.00 

1.00 

•  00 

T2 

«  599 

BLEED 

.15 

-6.70 

.22 

-.53 

-1.82 

.15 

-.02 

ERI 

-  1 

POWER 

.05 

-3.95 

-.98 

.02 

.10 

.05 

-.02 

* 
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rt  i  A  4  A 

ujcjI  ouia 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  1.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  +  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  0  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T  8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.00 

1.00 

1.75 

88701 

3265 

2402 

39100 

39100 

2.27 

535 

6.6 

RAM 

.98 

1.48 

.29 

.01 

1.98 

1.98 

-.55 

.00 

.00 

BLEED  -2.70 

-7.04 

-3.80 

-.02 

-5.38 

-5.38 

-1.81 

•  08 

.00 

POWER  -1.93 

-6.32 

-3.74 

-.06 

-3.83 

-3.83 

-2.59 

-.01 

.00 

.30 

1.06 

1.83 

92155 

3260 

2402 

42300 

36400 

2.53 

531 

6.6 

RAM 

.99 

1.32 

.19 

.00 

1.87 

2.01 

-.77 

•  00 

•  00 

BLEED  -2.73 

-6.65 

-3.59 

-.02 

-5.08 

-5.91 

-.81 

.11 

.00 

POWER 

-1.88 

-5.69 

*'4.40 

-.06 

-3.44 

-3.99 

-1.77 

-.00 

.00 

•  60 

1.28 

2.05 

101885 

3222 

2400 

53600 

40300 

2.53 

520 

6.6 

RAM 

.99 

1.15 

.09 

-.01 

1.68 

1.91 

-.85 

.00 

.00 

BLEED  -2.85 

-6.50 

-3.57 

-.00 

-4.75 

-6.37 

-.14 

.15 

.00 

POWER  -1.77 

-4.88 

-2.95 

.01 

-2.83 

-3.78 

-1.15 

.05 

.00 

0-21 
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CONFIDENTIAL 


GEI  8421 9 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  2.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  4-  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  0  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.00 

NR 

•  1.00 

1.00 

0 

36300 

1.96 

1152 

141.1 

515 

1765 

P2 

*14.70 

RAM 

.00 

1.82 

-.94 

-.00 

1.01 

1.00 

-.00 

T2 

*  559 

BLEED 

.00 

-3.82 

2.34 

-.53 

-1.85 

.08 

-.00 

ERI 

a  0 

POWER 

.00 

-1.95 

2.22 

.03 

.12 

-.01 

•  00 

.30 

NR 

*  1.00 

1.06 

5830 

31300 

2.36 

1164  v 

147.4 

540 

1765 

P2 

*15.64 

RAM 

1.00 

1.95 

-1.09 

-.00 

1.01 

1.00 

-.00 

T2 

*  569 

BLEED 

.11 

-4.19 

2.76 

-.53 

-1.84 

.11 

-.00 

ERI 

*  0 

POWER 

-.00 

-1.68 

1.93 

.03 

.12 

-.00 

.00 

. 

o 

NR 

*  1.00 

1.28 

13300 

34700 

2.40 

1203 

167.7 

617 

1765 

P2 

*18.75 

RAM 

1.00 

1.97 

-1.12 

-.00 

1.00 

1.00 

.00 

T2 

*  599 

BLEED 

.15 

-4.24 

2.83 

-.53 

-1.82 

.15 

-.02 

ERI 

*  0 

POWER 

.05 

-1.32 

1.52 

.02 

.10 

•  05 

-.02 

6-22 
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CONFIDENTIAL 


GEI  84219 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  2.0  JANUARY  1964 

STANOARO  OAY  ♦  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  0  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.  o 
o 
• 

1.00 

1.78 

71091 

2858 

2190 

36700 

36700 

1.94 

535 

6.6 

RAM 

1.01 

.97 

-.01 

-.20 

1.82 

1.82 

-.94 

.00 

.00 

BLEED  -3.04 

-1.62 

-.67 

2.  30 

-3.82 

-3.82 

2.34 

.08 

.00 

POWER  -2.33 

.22 

-.02 

2.62 

-1.95 

-1.95 

2.22 

-.01 

•  00 

.30 

1.06 

1.85 

73977 

2856 

2192 

39600 

33800 

2.19 

531 

6.6 

RAM 

1.01 

.97 

-.01 

-.14 

1.76 

1.89 

-1.02 

.00 

.00 

BLEED  -3.05 

-1.61 

-.68 

2.13 

-3.61 

-4.25 

2.82 

.11 

•  00 

POWER  -2.24 

.21 

-.03 

2.38 

-1.72 

-2.02 

2.28 

-.00 

.00 

.60 

1.28 

2.08 

83256 

2852 

2209 

50400 

37100 

2.24 

520 

6.6 

RAM 

1.00 

.96 

-.02 

-.05 

1.62 

1.84 

-.97 

.00 

•  00 

BLEED  -3.17 

-1.59 

*•  66 

2.04 

-3.26 

-4.49 

3.11 

.15 

•  00 

POWER  -2.09 

.18 

-♦04 

2.08 

-1.32 

-1.81 

2.03 

.05 

.00 

CONFIDENTIAL 
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COf  SDENTIAL 

GEI  842iy 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  3.0  JANUARY  1964 

STANDARD  OAY  +  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  0  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W? 

.00 

NR 

*  1.00 

1.00 

0 

32600 

1.54 

1152 

141.1 

515 

P2 

=14.70 

RAM 

.00 

1.79 

-.89 

-.00 

1.01 

1.00 

T2 

=  559 

BLEED 

.00 

-3.66 

2.21 

-.53 

-1.85 

.08 

ERI 

=  0 

POWER 

.00 

-1.81 

2.12 

.03 

.12 

-.01 

.30 

NR 

*  1.00 

1.06 

5830 

26300 

1.99 

1164 

147.4 

540 

P2 

*15.64 

RAM 

1.00 

1.71 

-.80 

-.00 

1.01 

1.00 

T2 

*  569 

BLEED 

.11 

-3.31 

1.84 

-.53 

-1.84 

.11 

ERI 

*  0 

POWER 

-.00 

-1.23 

1.51 

.03 

.12 

-.00 

.60 

NR 

*  1.00 

1.28 

13300 

27800 

2.11 

1203 

167.7 

617 

P2 

*18.75 

RAM 

1.00 

2.09 

-1.24 

-.00 

liOO 

1.00 

T2 

*  599 

BLEEO 

.15 

-4.23 

2.87 

-.53 

-1.82 

.15 

ERI 

*  0 

POWER 

.05 

-1.05 

1.28 

.02 

•  10 

.05 

6-24 


TC 

1765 

-.00 

-.00 

.00 

1765 

-.00 

-.00 

.00 

1765 

.00 

-.02 

-.02 
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GEI  84210 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  3.0  JANUARY  1964 

STANDARO  OAY  +  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  0  FEET 


MO 

,00 


,30 


.60 


P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

1.00 

1.82 

50161 

2293 

1899 

RAM 

1.01 

.98 

-.01 

-.18 

BLEED  -2.97 

-1.57 

-.68 

2.15 

POWER  -2.24 

.27 

-.04 

2.46 

1.06 

1.89 

52180 

2293 

1901 

RAM 

1.01 

.98 

-.00 

-.13 

BLEED  -2.97 

-1.56 

-.70 

2.02 

POWER  -2.15 

.26 

-.04 

2.31 

1.28 

2.12 

58653 

2293 

1920 

RAM 

1.00 

.97 

-.02 

-.02 

BLEED  -3.08 

-1.54 

-.67 

1.87 

POWER  -2.00 

.22 

-.06 

1.97 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

33000 

33000 

1.52 

535 

6.6 

1.79 

1. 79 

-.89 

.00 

.00 

-3.66 

-3.66 

2.21 

.08 

.00 

-1.81 

-1.81 

2.12 

-.01 

.00 

35500 

29700 

1.76 

531 

6.6 

1.73 

1.88 

-.99 

.00 

.00 

-3.46 

-4.16 

2.77 

.11 

•  00 

-1.62 

-1.93 

2.24 

-.00 

.00 

45200 

31900 

1.84 

520 

6.6 

1.60 

1.85 

-.96 

.00 

.00 

-3.13 

-4.50 

3.18 

.15 

•  00 

-1.22 

-1.75 

2.01 

.05 

.00 
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fiF.T  84210 


CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 

P.S.  4.0  JANUARY  1964 

1. 

i 

STANOARD  DAY  ♦  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  0  FEET 


MO 

P2AP0 

FD 

FN 

o 

o 

• 

NR 

=  1.00 

1.00 

0 

27600 

P2 

=14.70 

RAM 

.00 

1.77 

T2 

*  559 

BLEED 

.00 

-3.50 

ERI 

*  0 

POWER 

.00 

-1.68 

.30 

NR 

«  1.00 

1.06 

5830 

21300 

P2 

>15.64 

RAM 

1.00 

1.90 

T2 

*  569 

BLEED 

.11 

-4.24 

ERI 

=  0 

POWER 

-.00 

-1.92 

.60 

NR 

»  1.00 

1.28 

13300 

21200 

P2 

=18.75 

RAM 

1.00 

1.95 

T2 

=  599 

BLEED 

.15 

-4.98 

ERI 

=  0 

POWER 

.05 

-1.89 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

1.06 

1152 

141.1 

515 

1765 

-.83 

-.00 

1.01 

1.00 

-.00 

2.15 

-.53 

-1.85 

.08 

-.00 

2.09 

•  03 

.12 

-.01 

.00 

1.43 

1164 

147.4 

540 

1765 

-.99 

-.00 

1.01 

1.00 

-.00 

2.98 

-.53 

-1.84 

.11 

-.00 

2.33 

.03 

.12 

-.00 

.00 

1.61 

1203 

167.7 

617 

1765 

-1.05 

-.00 

1.00 

1.00 

•  00 

3.86 

-.53 

-1.82 

.15 

-.02 

2.24 

.02 

.10 

.05 

-.02 
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CONFIDENTIAL 


RET  84219 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 


P.S.  4.0  JANUARY  1964 


STANDARD 

i  DAY  ♦ 

40  F 

PRESSURE  ALTITUDE 

0  1 

FEET 

MO 

P2/P0  P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

o 

o 

• 

1.00  1.86 

29230 

1633 

1558 

27900 

27900 

1.05 

535 

6.6 

RAM  1.01 

1.01 

.01 

-.18 

1.77 

1.77 

-.83 

.00 

.00 

BLEED  -2.90 

-1.47 

-.69 

2.05 

-3.50 

-3.50 

2.15 

.08 

.00 

POWER  -2.14 

.38 

-.08 

2.31 

-1.68 

-1.68 

2.09 

-.01 

.00 

.30 

1.06  1.93 

30382 

1635 

1559 

30000 

24200 

1.26 

531 

6.6 

RAM  1.01 

1.01 

.01 

-.14 

1.71 

1.88 

-.96 

.00 

.00 

BLEED  -2.90 

-1.45 

-.69 

1.97 

-3.30 

-4.13 

2.85 

.11 

.00 

POWER  -2.06 

.36 

-.08 

2.19 

-1.51 

-1.87 

2.28 

-.00 

.00 

•  60 

1.28  2.17 

34050 

1642 

1578 

38200 

24900 

1.37 

520 

6.6 

RAM  1.00 

1.00 

-.00 

-.02 

1.58 

1.90 

-.99 

.00 

.00 

BLEED  -3.00 

-1.41 

-.67 

1.80 

-3.00 

-4.69 

3.52 

.15 

.00 

POWER  -1.91 

.31 

-.10 

1.85 

-1.14 

-1.77 

2.13 

.05 

.00 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GF4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  5.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  +  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  0  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

o 

o 

• 

NR 

«  1.00 

1.00 

0 

24000 

.720 

1152 

141.1 

515 

1765 

P2 

*14.70 

RAM 

.00 

1.74 

-.80 

-.00 

1.01 

1.00 

-.00 

T2 

*  559 

BLEED 

.00 

-3.35 

2.26 

-«53 

-1.85 

.08 

-.00 

ERI 

-  0 

POWER 

.00 

-1.60 

2.19 

.03 

.12 

-.01 

.00 

.30 

NR 

*  1.00 

1.06 

5830 

18500 

.97 

1164 

147.4 

540 

1765 

P2 

•15.64 

RAM 

1.00 

2.12 

-1.24 

-.00 

1.01 

1.00 

-.00 

T2 

«  569 

BLEED 

.11 

-4.59 

3.66 

-.53 

-1.84 

•  11 

-.00 

ERI 

«  0 

POWER 

-.00 

-2.03 

2.61 

.03 

.12 

-.00 

•  00 

•  60 

NR 

•  1.00 

1.28 

13300 

17500 

1.14 

1203 

167.7 

617 

1765 

P2 

■18.75 

RAM 

1.00 

1.91 

-1.01 

-.00 

1.00 

1.00 

.00 

T2 

«  599 

BLEED 

.15 

-4.33 

3.43 

-.53 

-1.82 

.15 

-.02 

ERI 

•  0 

POWER 

.05 

-1.11 

1.59 

.02 

.10 

.05 

-.02 
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GEI  84219 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.  S.  5.0  JANUARY  1964 


STANDARD 

0AY  ♦ 

40  F 

PRESSURE  ALTITUDE 

0  FEET 

MO 

P2/P0  P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

o 

o 

• 

L.00  1.88 

17354 

1239 

1339 

24300 

24300 

.715 

535 

15.1 

RAM  1.01 

1.01 

.00 

-.18 

1.74 

1.74 

-.80 

.00 

11.26 

BLEED  -2.87 

-1.20 

-.60 

2.04 

-3.35 

-3.35 

2.26 

.08 

.00 

POWER  -2.09 

.55 

-.13 

2.19 

-1.60 

-1.60 

2.19 

-.01 

.00 

•  30 

1.06  1.96 

17978 

1242 

1339 

26200 

20300 

.88 

531 

15.1 

RAM  1.01 

1.01 

.00 

-.15 

1.69 

1.89 

-.97 

.00 

.00 

BLEED  -2.86 

-1.18 

-.60 

2.01 

-3.18 

-4.12 

3.14 

.11 

.00 

POWER  -2.01 

.53 

-.13 

2.12 

-1.46 

-1.87 

2.45 

-.00 

.00 

•  60 

1.28  2.20 

19936 

1251 

1357 

33300 

19900 

1.00 

520 

15.1 

RAM  1.00 

1.00 

.00 

-  •  03 

1.57 

1.95 

-1.05 

.00 

.00 

BLEED  -2.96 

-1.12 

-.59 

1.84 

-2.88 

-4.91 

4.09 

.15 

.00 

POWER  -1.86 

.45 

-.16 

1.79 

-l.il 

-1.88 

2.39 

.05 

.00 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F&A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  7.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  +  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  0  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

o 

o 

• 

NR 

*  1.00 

1.00 

0 

20500 

.785 

1122 

130.4 

481 

1765 

P2 

=14.70 

RAM 

.00 

1.87 

-  .95 

-.00 

1.01 

1.00 

-.00 

T2 

*  559 

BLEED 

.00 

-2.13 

1.09 

-.60 

-1.82 

.94 

.01 

ERI 

•  0 

POWER 

.00 

-3. 98 

3.59 

.05 

.16 

.95 

-.00 

•  30 

NR 

■  1.00 

1.06 

5450 

17200 

.96 

1133 

135.  3 

504 

1765 

P2 

*15.64 

RAM 

1.00 

2.11 

-1.23 

-.00 

1.01 

1.00 

-.00 

T2 

*  569 

BLEED 

.74 

-5.05 

4.27 

-.61 

-1.84 

.74 

-.00 

ERI 

«  0 

POWER 

.69 

-3.29 

4.09 

•  05 

.15 

.69 

-.00 

•  60 

NR 

•  1.00 

1.28 

12400 

15700 

1.14 

1162 

149.4 

572 

1765 

P2 

*18.75 

RAM 

1.00 

1.91 

-1.00 

-.00 

1.00 

1.00 

.00 

T2 

*  599 

BLEED 

.46 

-5.37 

4.55 

-.60 

-1.91 

•  46 

-.00 

ERI 

-  0 

POWER 

.31 

-2.77 

3.46 

•  04 

.14 

.31 

.01 
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Ujca.  0441* 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  7.0  JANUARY  1964 

STANOARD  DAY  ♦  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  0  FEET 

MO  P2/P0  P8/P0  WFT  T8  A8  FGB  FNB  SFCB  W2K  BTANG 


o 

o 

• 

1.00 

1.87 

16104 

1235 

1264 

RAM 

1.01 

1.01 

.01 

-.20 

BLEED 

-2.95 

-1.07 

-.95 

2.82 

POWER 

-2.57 

.70 

-.58 

3.45 

.30 

1.06 

1.94 

16593 

1234 

1267 

RAH 

1.01 

1.01 

.00 

-.16 

BLEED 

-2.90 

-1.  11 

-.86 

2.53 

POWER 

-2.45 

.67 

-.45 

3.12 

•  60 

1.28 

2.15 

17915 

1232 

1281 

RAM 

1.00 

1.00 

.00 

-.04 

BLEED 

-2.79 

-1.18 

-.74 

1.89 

POWER 

-2.04 

.59 

-.25 

2.18 

22500 

22500 

.715 

500 

15.1 

1.75 

1.75 

-.81 

-.00 

.00 

-2.81 

-2.81 

1.82 

.94-37.53 

-1.30 

-1.30 

2.03 

.95- 

63.10 

24200 

18800 

.88 

496 

6.6 

1.70 

1.90 

-.98 

•  00 

.00 

-2.77 

-3.78 

2.84 

.74 

.00 

-1.27 

-1.84 

2.56 

•  69 

.00 

30200 

17900 

1.00 

482 

6.6 

1.59 

1.99 

-1.10 

-.00 

.00 

-2.61 

-4.73 

3.82 

.46 

.00 

-1.04 

-1.97 

2.62 

.31 

.00 
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/-L*>T  QAOI  Q 

\JIM* 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  9.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  ♦  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  0  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

•  00 

NR 

-  1.00 

1.00 

0 

12200 

.770 

1014 

91.0 

381 

1511 

P2 

*14.70 

RAM 

.00 

2.68 

-1.61 

.02 

1.07 

1.68 

.12 

T2 

-  559 

BLEED 

.00 

-.33 

3.04 

-.39 

-1.10 

.18 

2.43 

ERI 

-  0 

POWER 

•  00 

1.37 

5.44 

.43 

1.62 

-.65 

3.44 

•  30 

NR 

*  1.00 

1.06 

4340 

8830 

1.07 

1021 

93.4 

401 

1502 

P2 

-15.64 

RAM 

1.25 

2.19 

-1.73 

-.02 

.92 

1.25 

-.24 

T2 

-  569 

BLEED 

•  14 

-.71 

3.42 

-.41 

-1.16 

.14 

2.41 

ERI 

-  0 

POWER 

-.55 

2.66 

4.62 

.45 

1.72 

-.55 

3.69 

.60 

NR 

-  1.00 

1.28 

9830 

6490 

1.44 

1042 

99.7 

455 

1450 

P2 

-18.75 

RAM 

1.10 

2.40 

-2.16 

-  .03 

•  88 

1.10 

-.30 

T2 

•  599 

BLEED 

.07 

-1.50 

4.56 

-.40 

-1.23 

.07 

2.47 

ERI 

-  0 

POWER 

-.30 

4.96 

2.68 

.44 

1.73 

-.30 

3.67 
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uj&l 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  9.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  «■  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  0  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

o 

o 

• 

1.00 

1.50 

9359 

1063 

RAM 

.96 

1.28 

-.20 

BLEED 

-.18 

2.70 

1.21 

POWER 

.41 

6.85 

2.73 

.30 

1.06 

1.54 

9446 

1053 

RAM 

•  ?2 

•  64 

-.29 

BLEED 

-.23 

2.68 

1.17 

POWER 

.70 

7.35 

2.83 

.60 

1.28 

1.66 

9321 

1021 

RAM 

.72 

•  50 

-.26 

BLEED 

-.23 

2.96 

1.16 

POWER 

•  80 

7.71 

2.60 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

1249 

13500 

13500 

.695 

395 

.00 

2.68 

2.68 

-1.61 

.71 

.00 

-.33 

-.33 

3.04 

.18 

•  00 

1.37 

1.37 

5.44 

-.65 

1249 

14600 

10200 

.92 

395 

.00 

1.88 

2.14 

-1.68 

.26 

.00 

-.43 

-.67 

3.38 

.14 

.00 

1.60 

2.51 

4.77 

-.55 

1249 

18100 

8240 

1.13 

383 

•  OO 

1.62 

2.24 

-1.96 

.11 

.00 

-.56 

-1.30 

4.34 

.07 

.00 

1.79 

4.29 

3.34 

-.30 

OIAJ-B 


8TANG 

15.1 

.00 

.00 

.00 

15.1 

.00 

.00 

.00 

15.1 

.00 

.00 

.00 


6-83 


CONFIDENTIAL 


GEI  84219 


CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 


P.S.II.O 


JANUARY  1964 


STANDARD  OAY  ♦  40  F  PRESSURE  ALTITUDE 


0  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

o 

o 

• 

NR 

*  1.00 

1.00 

0 

4820 

.90 

905 

57.8 

288 

1205 

P2 

=14.70 

RAM 

.00 

2.87 

-3.54 

-.07 

.75 

1.93 

-.65 

T2 

■  559 

BLEED 

.00 

-.68 

4.06 

-.42 

-1.21 

.05 

2.47 

ERI 

-  0 

POWER 

.00 

3.14 

10.72 

.69 

2.87 

-.41 

5.91 

.30 

NR 

-  1.00 

1.06 

3330 

2010 

2.05 

912 

59.1 

308 

1166 

P2 

-15.64 

RAN 

1.57 

3.41 

-4.75 

-.08 

.68 

1.57 

-.80 

T2 

-  569 

BLEED 

.05 

-2.05 

5.77 

-.44 

-1.29 

.05 

2.46 

ERI 

-  0 

POWER 

-.28 

8.71 

5.52 

.69 

2*86 

-.28 

5.86 

.60 

NR 

«  1.00 

1.28 

7660 

-890 

-3.880 

932 

62.6 

354 

1053 

P2 

-18.75 

RAN 

1.10 

-2.77 

1.84 

-.06 

.70 

1.10 

-.73 

T2 

-  599 

BLEE0 

.03 

6.76 

-1.94 

-.40 

-1.34 

.03 

2.42 

ERI 

-  0 

POWER 

-.07 

-21.89 

40.75 

.53 

2.64 

-.07 

5.27 
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CONFIDENTIAL 

-  GEI  g42ig 

rcfjco*i_  ci_ecTR!C  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.11.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  ♦  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  0  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTAN6 

o 

o 

• 

1.00 

1.14 

4330 

870 

1587 

5330 

5330 

.81 

298 

6.  6 

RAM 

.36 

-.16 

-.81 

.00 

2.87 

2.87 

-3.54 

.98 

.00 

BLEED 

-.08 

3.34 

1.15 

.00 

-.68 

-.68 

4.06 

.05 

.00 

POWER 

.40 

13.97 

3.97 

•  00 

3.14 

3.14 

10.72 

-.41 

.00 

•  30 

1.06 

1.16 

4130 

846 

1587 

5920 

2590 

1.60 

303 

6.6 

RAM 

.32 

-.53 

-.74 

.00 

2.27 

3.16 

-4.38 

.60 

.00 

BLEED 

-.10 

3.54 

1.09 

.00 

-.74 

-1.76 

5.44 

.05 

.00 

POWER 

.42 

14.37 

3.74 

•  00 

3.10 

7.47 

6.75 

-.28 

.00 

•  60 

1.28 

1.19 

3436 

799 

1587 

7500 

-160 

-21.110 

298 

6.6 

RAM 

.27 

-.68 

-.47 

.00 

1.60 

-22.21 

10.20 

.10 

.00 

BLEED 

-.15 

4.62 

1.01 

.00 

-.85 

40.59 

-22.35 

.03 

.00 

POWER 

.46 

15.91 

3.00 

•  00 

2.78- 

131.46 

260.99 

-.07 

.00 
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UJB1  04Z1U 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  FSTIMATFD  PERFORMANCE 
P.S.13.4  JANUARY  1964 


STANOARO  OAY  ♦  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  0  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

.00 

NR 

M 

1.00 

1.00 

0 

1510 

1.73 

806 

37.0 

204 

P2 

2C 

14.70 

RAM 

.00 

4.05 

-6.86 

-.16 

.46 

2.83 

T2 

M 

559 

BLEED 

.00 

-.83 

4.13 

-.48 

-1.25 

.03 

ERI 

3 

0 

POWER 

.00 

6.99 

20.48 

1.39 

5.12 

-.24 

.30 

NR 

« 

1.00 

1.06 

2370 

-710 

-3.205 

808 

37.2 

220 

P2 

*15.64 

RAM 

1.52 

.50 

-2.72 

-.18 

.37 

1.52 

T2 

3 

569 

BLEED 

.02 

2.29 

1.26 

-.52 

-1.36 

.02 

ERI 

M 

0 

POWER 

-.08 

-16.18 

47.93 

1.41 

5.21 

-.08 

.60 

NR 

m 

1.00 

1.28 

5530 

-3390 

-.455 

814 

38.3 

256 

P2 

'  u 

18.75 

RAM 

1.11 

.87 

-3.76 

-.16 

.42 

1.11 

T2 

m 

599 

BLEED 

.02 

.70 

4.78 

-.53 

-1.48 

.02 

ERI 

-M 

0 

POWER 

-.05 

-3.90 

47.15 

1.44 

5.46 

-.05 

6-36 


TC 

1161 

-1.28 

2.51 

11.73 

1084 

-1.48 

2.45 

11.76 

915 

-1.29 

2.29 

11.73 
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GEI  84219 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.13.4  JANUARY  1964 

STANOARD  DAY  ♦  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  0  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

•  00 

1.00 

1.03 

2603 

821 

2400 

1660 

1660 

1.57 

212 

6.6 

RAM 

.11 

-1.42 

-1,57 

.00 

4.04 

4.04 

-6.84 

1.93 

.00 

BLEED 

-.03 

3.25 

1.09 

.00 

-.83 

-.83 

4.13 

.03 

.00 

POWER 

.18 

27.67 

7.30 

.00 

6.97 

6.97 

20.50 

-.24 

.00 

.30 

1.06 

1.03 

2285 

782 

2400 

1830 

-540 

-4.235 

216 

6.6 

RAM 

.07 

-2.15 

■’■1.08 

.00 

1.95 

.06 

-2.21 

.55 

.00 

BLEE0 

-.05 

3.60 

.98 

.00 

-.95 

3.31 

.27 

.02 

.00 

POWER 

.20 

30.65 

6.79 

.00 

6.81 

-23.49 

56.00 

-.08 

.00 

•  60 

1 .26 

1.04 

1539 

722 

2400 

2350 

-3170 

-.485 

215 

6.6 

RAM 

.06 

-2.72 

-.69 

.00 

1.48 

.84 

-3.71 

.11 

.00 

BLEED 

-.04 

5.52 

.84 

.00 

-1.06 

.82 

4.65 

.02 

.00 

POWER 

.21 

42.99 

5.81 

.00 

6.05 

-4.57 

47.88 

-.05 

.00 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL 


ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 


P.S.  1.0 


JANUARY  1964 


STANDARD  DAY 


PRESSURE  ALTITUDE  5000  FEET 


NO 

P2/P0 

FO 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.00 

NR 

1.00 

1.00 

0 

39600 

2.17 

1081 

130.4 

470 

1765 

P2 

12.23 

RAH 

.00 

1.67 

-.78 

-.00 

1.01 

1.00 

-.00 

T2 

501 

BLEED 

•  00 

-3.35 

1.71 

-.68 

-1.96 

.29 

-.01 

ERI 

0 

POWER 

.00 

-1.79 

2.07 

.05 

.16 

.35 

-.02 

.30 

NR 

1.00 

1.06 

5050 

36600 

2.46 

1091 

136.5 

494 

1765 

P2 

13.02 

RAM 

1.00 

1.79 

-.91 

.00 

1.01 

1.00 

-.00 

T2 

510 

BLEED 

•  19 

-3.40 

1.76 

-^66 

-1.96 

.19 

-.00 

ERI 

0 

POWER 

.22 

-1.27 

1.52 

.05 

.15 

.22 

-.00 

.60 

NR 

1.00 

1.28 

11600 

41700 

2.43 

1124 

155.8 

567 

1765 

P2 

15.60 

RAM 

1.00 

1.76 

-.88 

-.00 

1.01 

1.00 

.00 

T2 

n 

537 

BLEED 

•  06 

-4.16 

1.32 

-.57 

-1.90 

.06 

-.00 

ERI 

JB 

0 

POWER 

.03 

-1.62 

.80 

.04 

12 

.03 

-.00 
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CONFIDENTIAL 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 


«T  A  i  A4  A 
U£il  O'XAAO 


p.S.  l.o  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  5000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

o 

o 

» 

1.00 

2.01 

86136 

3331 

2297 

RAM 

1.01 

.96 

-.01 

-.13 

BLEED 

-3.22 

-1.73 

-.75 

2.42 

POWER 

-2.95 

•  25 

-.22 

3.41 

.30 

1.06 

2.10 

89832 

3326 

2311 

RAM 

1.01 

.96 

-.01 

-.03 

8LEE0 

-3.14 

-1.73 

-.69 

1.94 

POWER 

-2.71 

.24 

-.14 

2.80 

•  60 

1.28 

2.36 

101492 

3321 

2353 

RAM 

1.01 

.96 

-.01 

-.02 

8LEE0 

-3.04 

-2.92 

-1.21 

1.36 

POWER 

-2.17 

— •  84 

-.53 

1.83 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

40100 

40100 

2.15 

555 

6.6 

1.67 

1.67 

-.78 

.00 

.00 

-3.35 

-3.35 

1.71 

.29 

.00 

-1.79 

-1.79 

2.07 

.35 

•  00 

43100 

38100 

2.36 

553 

6.6 

1.63 

1.71 

-.82 

.00 

.00 

-3.23 

-3.68 

2.06 

.19 

.00 

-1.59 

-1.83 

2.10 

.22 

.00 

54500 

42900 

2.36 

543 

6.6 

1.53 

1.67 

-.77 

.00 

.00 

-3.29 

-4.20 

1.36 

.06 

.00 

-1.46 

-1.87 

1.05 

.03 

.00 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 


P.S.  2.0 


JANUARY  1964 


STANOARD  DAY 


PRESSURE  ALTITUDE  5000  FEET 


MO 

P2/P0 

FO 

FN 

SFC 

TE 

PE 

M2 

TC 

•  00  NR 

m 

1.00 

1.00 

0 

36700 

1.82 

1081 

130.4 

470 

1765 

P2 

at 

12.23 

RAM 

.00 

1.65 

-.75 

-.00 

1.01 

1.00 

-.00 

T2 

m 

SOL 

BLEEO 

.00 

-3.28 

1.66 

—  .68 

-1.96 

.29 

-.01 

ERI 

* 

0 

POWER 

.00 

-1.66 

1.97 

•  05 

.16 

•  35 

-.02 

•  30  NR 

m 

1.00 

1.06 

5050 

32400 

2.14 

L091 

136.5 

494 

1765 

P2 

m 

13.02 

RAM 

1.00 

1.82 

-.94 

.00 

1.01 

1.00 

-.00 

T2 

• 

510 

BLEEO 

.19 

-3.47 

1.86 

—  .  66 

-1.96 

•  19 

-.00 

ERI 

■ 

0 

POWER 

.22 

-1.17 

1.45 

.05 

.15 

.22 

-.00 

•  60  NR 

■ 

1.00 

1.28 

11600 

36600 

2.15 

1124 

155.8 

567 

1765 

P2 

*15.60 

RAM 

1.00 

1.82 

-.94 

-.00 

1.01 

1.00 

.00 

T2 

m 

537 

BLEEO 

.06 

-3.76 

2.22 

-.57 

-1.90 

•  06 

-.00 

ERI 

* 

0 

POWER 

.03 

-1.11 

1.34 

.04 

.12 

.03 

-.00 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 


P.S.  2.0 


JANUARY  1964 


STANOARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  5000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

• 

o 

o 

1.00 

2.04 

66679 

2866 

2074 

RAH 

1.01 

.97 

-.01 

-.10 

BLEED  -3.13 

-1.70 

-.88 

2.14 

POWER  -2.84 

.28 

-.25 

3.05 

•  30 

1.06 

2.13 

69537 

2861 

2086 

RAM 

1.01 

.97 

-.01 

-.02 

BLEED  -3.06 

-1.70 

-.81 

1.80 

POWER  -2.60 

.26 

-.16 

2.68 

•  60 

1.28 

2.40 

78535 

2854 

2122 

RAH 

1.01 

.97 

-.01 

-.02 

BLEED  -3.04 

-1.67 

-.67 

1.72 

POWER  -2.15 

.21 

-.01 

2.12 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

37100 

37100 

1.80 

555 

6.6 

1.65 

1.65 

-.75 

•  00 

.00 

-3.28 

-3.28 

1.66 

.29 

.00 

-1.66 

-1.66 

1.97 

.35 

.00 

39900 

34800 

2.00 

553 

6.6 

1.61 

1.70 

-.80 

•  00 

•  00 

-3.16 

-3.65 

2.06 

.19 

.00 

-1.48 

-1.73 

2.03 

.22 

.00 

50400 

38700 

2.03 

543 

6.6 

1.52 

1.67 

-.76 

•  00 

.00 

-2.92 

-3.81 

2.27 

•  06 

.00 

-1.11 

-1.45 

1.69 

•  03 

.00 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  3.0  JANUARY  1964 

STANOARO  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  5000  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

•  00  NR 

1.00 

1.00 

0 

32700 

1.44 

1  081 

130.4 

470 

1765 

P2 

12.23 

RAM 

.00 

1.63 

-.71 

-.00 

1.01 

1.00 

-.00 

T2 

501 

BLEED 

.00 

-3.15 

1.58 

-.68 

-1.96 

.29 

-.01 

ERI 

0 

POWER 

.00 

-1*53 

1.89 

.05 

•  16 

•  35 

-.02 

1 . 

•  30  NR 

1.00 

1.06 

5050 

27100 

1.82 

1091 

136.5 

494 

:  i 

1765 

P2 

13.02 

RAM 

1.00 

1.70 

-.79 

•  00 

1.01 

1.00 

-.00 

T2 

510 

BLEEO 

•  19 

•>3.66 

2.12 

-.66 

-1.96 

•  19 

-.00 

ERI 

0 

POWER 

.22 

-1.67 

2.02 

.05 

•  15 

•  22 

-.00 

.60  NR 

1.00 

1.20 

11600 

29600 

1.88 

1124 

155.8 

567 

1765 

P2 

"'km 

15.60 

RAM 

1.00 

1.92 

-1.04 

-.00 

1.01 

1.00 

•  00 

T2 

537 

BLEEO 

.06 

-3.81 

2.32 

-.57 

-1.90 

•  06 

—A  00 

ERI 

0 

POWER 

.03 

-.85 

1.12 

.04 

•  12 

•  03 

-4  00 
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GENERAL  ELECTRIC  6E4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  3.0  JANUARY  1964 

STANOARO  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  SOOO  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

o 

o 

. 

1.00 

2.08 

47223 

2294 

1803 

33100 

33100 

1.43 

555 

6.6 

RAM 

1.01 

.98 

-.01 

-.05 

1.63 

1.63 

-.71 

•  00 

•  00 

BLEED  -3*06 

-1.65 

-.89 

1.91 

-3.15 

-3.15 

1.58 

.29 

.00 

POWER  -2*72 

.33 

-.26 

2.84 

-1.53 

-1.53 

1.89 

.35 

.00 

•  30 

1.06 

2.17 

49242 

2291 

1813 

35600 

30500 

1.61 

553 

6.6 

RAM 

1.01 

.98 

-.00 

-.02 

1.59 

1.69 

-.78 

.00 

•  00 

BLEED  >3.00 

-1.66 

-.82 

1.73 

-3.06 

-3.59 

2.05 

.19 

•  00 

POWER  -2.50 

.32 

-.17 

2.56 

-1.37 

-1.64 

1.98 

.22 

•  00 

•  60 

1.28 

2.44 

55579 

2289 

1843 

44900 

33300 

1.67 

543 

6.6 

RAM 

1.01 

.98 

-.01 

-.02 

1.50 

1.68 

-.76 

.00 

.00 

BLEED  -2.97 

-1.62 

-.69 

1.68 

-2.83 

-3.64 

2.35 

.06 

•  00 

POWER  -2.06 

.25 

-.03 

2.05 

-1.04 

-1.42 

1.70 

.03 

.00 
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GEI  5421S 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  4.0  JANUARY  1964 

STANOARO  DAY  PRESSURE  ALTITUOE  5000  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.00 

NR 

a 

1.00 

1.00 

0 

27500 

1.01 

1081 

130.4 

470 

1765 

P2 

m 

12.23 

RAM 

.00 

1.62 

-.66 

-.00 

1.01 

1.00 

-.00 

T2 

m 

501 

BLEEO 

.00 

-3.02 

1.55 

-.68 

-1.96 

.29 

-.01 

it  R I 

m 

0 

POWER 

•00 

-1.40 

1.89 

.05 

.16 

•  35 

-.02 

•  30 

NR 

m 

1.00 

1.06 

5050 

21900 

1.32 

1091 

136.5 

494 

1765 

P2 

■13.02 

RAM 

1.00 

1.71 

-.77 

.00 

1.01 

1.00 

-.00 

T2 

m 

510 

BLEEO 

.19 

-3.66 

2.24 

-.66 

-1.96 

.19 

-.00 

ERI 

m 

0 

POWER 

.22 

-1.61 

2.08 

•  05 

.15 

.22 

-.00 

•  60 

NR 

m 

1.00 

1.28 

11600 

22400 

1.45 

1124 

155.8 

567 

1765 

P2 

• 

15.60 

RAM 

1.00 

1.75 

-.81 

-.00 

1.01 

1.00 

.00 

T2 

m 

537 

BLEED 

.06 

-4.18 

2.86 

-.57 

-1.90 

•  06 

-.00 

ERI 

m 

0 

POWER 

.03 

-1.51 

1.89 

»04 

.12 

•  03 

-.00 
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P.$.  4.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  5000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

F6B 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

o 

o 

• 

1.00 

2.12 

27767 

1624 

1478 

27800 

27800 

1.00 

555 

6.6 

RAM 

1.01 

1.01 

.01 

-.03 

1.62 

1.62 

-.66 

.00 

•  00 

PIEE0 

-2.99 

-1.54 

-.88 

1.83 

-3.02 

-3*02 

1.55 

•  29 

.00 

POWER 

-2.61 

.46 

-.28 

2.75 

-1.40 

-1.40 

1.89 

•  35 

*00 

.30 

1.06 

2.21 

28947 

1625 

1486 

29900 

24800 

1.17 

553 

6.6 

RAM 

1.01 

1.01 

.01 

-.03 

1.58 

1.70 

-*75 

•  00 

.00 

BLEED 

-2.93 

-1.54 

-.81 

1.71 

-2.94 

-3.57 

2.15 

.19 

•  00 

POWER 

-2.40 

.44 

-.20 

2.46 

-1.27 

-1.58 

2.04 

•  22 

.00 

•  60 

1.28 

2.49 

32622 

1630 

1511 

37700 

26100 

U25 

543 

6.6 

RAM 

1.01 

1.01 

.01 

-.03 

1.49 

1.71 

-.77 

.00 

•  00 

BLEED 

-2.90 

-1.51 

-.69 

1.64 

-2.74 

-3.98 

2.63 

.06 

.00 

POWER 

-1.98 

.35 

-.07 

1.94 

-*99 

-1.44 

1.82 

•  03 

•  00 

CONFIDENTIAL 


1  IftWWimUJMliaSMi 


*  FWWWWX4  #n**«wn 


CONFIDENTIAL 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  5.0  JANUARY  1964 

STANDARD  OAY  PRESSURE  ALTITUDE  5000  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.00 

NR 

1.00 

1.00 

0 

23800 

.705 

1081 

130.4 

470 

1765 

P2 

12.23 

RAM 

.00 

1.60 

-.64 

-.00 

1.01 

1.00 

-.00 

T2 

501 

BLEED 

.00 

-2.88 

1.70 

-.68 

-1.96 

•  29 

-.01 

ERI 

0 

POWER 

.00 

-1.34 

2.02 

.05 

.16 

•  35 

-.02 

•  30 

NR 

1.00 

1.06 

5050 

18900 

•  92 

1091 

136.5 

494 

1765 

P2 

13.02 

RAM 

1.00 

1.62 

-.66 

•  00 

1.01 

1.00 

-.00 

T2 

510 

BLEED 

.19 

-3.87 

2.76 

—  .  66 

-1.96 

.19 

-.00 

ERI 

0 

POWER 

.22 

-2.20 

2.88 

.05 

.15 

.22 

-.00 

•  60 

NR 

1.00 

1.28 

11600 

18600 

1.05 

1124 

155.8 

567 

1765 

P2 

15.60 

RAM 

1.00 

2.06 

-1.17 

-.00 

1.01 

1.00 

•  00 

T2 

537 

BLEEO 

•  06 

-4.39 

3.37 

-.57 

-1.90 

.06 

-.00 

ERI 

0 

POWER 

.03 

-1.27 

1.80 

.04 

.12 

.03 

-*00 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 


P.S.  5.0 
STANOARD  DAY 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

400 

1.00 

2.15 

16790 

1225 

RAM 

1.01 

1.01 

.00 

BLEED  -2.95 

-1.26 

-.75 

POWER  -2.55 

•  66 

-.30 

•  30 

1.06 

2.24 

17458 

1226 

RAM 

1.01 

1.01 

.00 

BLEED  -2.89 

-1.27 

-.70 

POWER  -2.34 

•  62 

-.23 

•  60 

1.28 

2.52 

19512 

1233 

RAM 

1.01 

1.01 

.00 

BLEED  -2; 87 

-1.24 

-.61 

POWER  -1.93 

.51 

-.13 

JANUARY  1964 

PRESSURE  ALTITUDE  5000  FEET 


A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

1267 

24000 

24000 

.700 

555 

-405 

1.60 

1.60 

-.64 

.00 

1.90 

-2.88 

-2.88 

1.70 

.29 

2.70 

”1.34 

-1.34 

2.  02 

.35 

1273 

25900 

20800 

.84 

553 

-.05 

1.56 

1.70 

-.76 

.00 

1.78 

-2.81 

-3.54 

2.40 

.19 

2.42 

-1.22 

-1.57 

2.23 

•  22 

1294 

32700 

21000 

.93 

543 

*405 

1.48 

1.74 

-.81 

•  00 

1.70 

-2.64 

-4.13 

3.08 

•  06 

1.90 

-.97 

-1.52 

2.06 

.03 

BTANG 

6.6 
•  00 
.00 
•  00 

6.6 
•  00 
.00 
.00 

15.1 
400 
•  00 
•  00 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
**•$•  1*0  JANUARY  1964 


MO  P2/P0  FD 

.00  NR  -  loOO  1.00  0 

P2  =12.23  RAM  .00 

T2  =  541  BLEED  .00 

ERI  *  0  POWER  .00 

.30  NR  *  1.00  1.06  4920 

P2  =13.02  RAM  1.00 

T2  »  551  BLEED  .06 

ERI  «  0  POWER  -.01 

.60  NR  *  1.00  1.28  11200 

P2  =15.60  RAM  1.00 

T2  *  580  BLEED  .13 

ERI  *  l  POWER  .01 


F  PRESSURE  ALTITUDE 

5000 

FEET 

i) 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

ft 

TC 

34600 

2.30 

1129 

121.0 

441 

1 765  i  ) 

1.85 

—  .  68 

-.00 

1.01 

1.00 

.00  ' 

-5.04 

-1.67 

-.55 

-1.89 

.05 

.00 

-4.02 

-2.86 

.05 

.15 

.01 

-.00  j] 

31600 

2.63 

1142 

126-7 

462 

1 1 

1765 

2.08 

-.87 

-.00 

1.01 

1.00 

.  00  ri 

-6.17 

-.81 

-.53 

-1.86 

.06 

.01  1 

-4.91 

-2.39 

.03 

.14 

-.01 

.00  ^ 

35200 

2.58 

1178 

144.0 

528 

1765  [] 

1.90 

-.98 

-.00 

1.01 

1.00 

•  oo  11 

—6. 16 

.05 

-.53 

-1.83 

.13 

-.01 

-4.29 

-1.33 

.03 

.13 

.01 

•01  a 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  1.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  +  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  5000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

o 

o 

• 

1.00 

1.82 

79762 

3329 

2397 

RAH 

.99 

1.23 

.14 

-.03 

BLEED  -2.78 

-6.58 

-3.31 

.10 

POWER  “2.38 

-6.79 

-3.66 

.25 

.30 

1.06 

1.90 

83180 

3328 

2402 

RAM 

.99 

1.30 

.17 

.01 

BLEED  -2.73 

-6.91 

-3.49 

-.11 

POWER  “2.18 

-7.19 

-3.90 

-.06 

.60 

1.28 

2.13 

90899 

3278 

2402 

RAH 

1.01 

1.02 

•  02 

-.00 

BLEE0  -2.81 

-6.12 

-3.23 

-.03 

POWER  -1.96 

-5.56 

-3.26 

-.06 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

35000 

35000 

2.28 

541 

6.6 

1.85 

1.85 

-.68 

.00 

.00 

-5.04 

-5.04 

-1.67 

.05 

.00 

-4.02 

-4.02 

-2.  86 

.01 

.00 

37800 

32900 

2.53 

538 

6.6 

1.81 

1.94 

-.70 

.00 

•  00 

-4.97 

-5.72 

-1.30 

.06 

.00 

-3.95 

-4.54 

-2.76 

-.01 

•  00 

47600 

36400 

2.50 

526 

6.6 

1.63 

1.82 

-.88 

.00 

.00 

-4.47 

-5.89 

-.25 

.13 

.00 

-3.12 

-4.08 

-1.54 

.01 

.00 

7-13 


CONFIDENTIAL 


GEI  84219 


CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  2.0  JANUARY  1964 

STANDARO  DAY  ♦  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  5000  FEET 


MO  P2/P0  FO  FN  SFC  TE  PE  W2  TC 

.00  NR*  1.00  1.00  0  32100  1.92  1129  121.0  441  1765 

P2  *12.23  RAM  .00  1.76  -.87  -.00  1.01  1.00  .00 

T2  =  541  BLEED  .00  -3.67  2.15  -.55  -1.89  .05  .00 

ERI  -  0  POWER  .00  -2.10  2.41  .05  .15  .01  -.00 

,30  NR*  1.00  1.06  4920  27900  2.30  1142  126.7  462  1765 

P2  *13.02  RAM  1.00  1.89  -1.03  -.00  1.01  1.00  .00 

T2  *  551  BLEED  .06  -3.84  2.36  -.53  -1.86  .06  .01 

ERI  -  0  POWER  -.01  -1.57  1.85  .03  .14  -.01  .00 

,60  NR  *  1.00  1.28  11200  31100  2.32  1178  144.0  528  1765 

P2  *15.60  RAM  1.00  1.93  -1.07  -.00  1.01  1.00  .00 

T2  *  580  BLEED  .13  -4.03  2.60  -.53  -1.83  .13  -.01 

ERI  *  0  POWER  .01  -1.38  1.63  .03  .13  .01  .01 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 


P.S.  2.0 


JANUARY  1964 


STANDARO  OAY  ♦  40  F  PRESSURE  ALTITUOE  5000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.00 

1.00 

1.86 

61605 

2863 

2157 

32500 

32500 

1.90 

541 

6.6 

RAM 

1.01 

.96 

-.01 

-.13 

1.76 

1.76 

-.87 

.00 

.00 

BLEED  -3.05 

-1.64 

-.70 

2.07 

-3.67 

-3.67 

2.15 

.05 

.00 

POWER  -2.74 

.27 

-.06 

2.91 

-2.10 

“2.10 

2.41 

.01 

.00 

.30 

1.06 

l.?3 

64238 

2862 

2161 

35000 

30100 

2.13 

538 

6.6 

RAM 

1.01 

•  96 

-.01 

-.14 

1.71 

1.83 

-.95 

•  00 

•  00 

BLEED  -3.03 

-1.62 

-.66 

2.08 

-3.50 

-4.08 

2.62 

•  06 

.00 

POWER  -2.59 

.25 

-.03 

2.82 

-1.89 

-2.20 

2.50 

-.01 

.00 

•  60 

1.28 

2.17 

72190 

2857 

2186 

44400 

33100 

2.18 

526 

6.6 

RAM 

1.01 

.97 

-.01 

-*02 

1.60 

1.80 

-.91 

.00 

.00 

BLEED  -3.09 

-1.59 

-.69 

1.83 

-3.12 

-4.22 

2.81 

.13 

.00 

POWER  -2.30 

.22 

-.04 

2.25 

-1.39 

-1.87 

2.14 

.01 

.00 
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GEI  84219 


CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  3.0  JANUARY  1964 

STANOARD  DAY  +  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  5000  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

o 

o 

• 

NR 

*  1.00 

1.00 

0 

28800 

1.51 

1129 

121.0 

441 

1765 

P2 

*12.23 

RAM 

.00 

1.73 

-.83 

-  .  00 

1.01 

1.00 

.00 

T2 

*  541 

BLEED 

.00 

-3.53 

2.04 

-.55 

-1.89 

.05 

.00 

ERI 

*  0 

POWER 

.00 

-1.98 

2.34 

.05 

.15 

.01 

-.00 

•  30 

NR 

*  1.00 

1.06 

4920 

23400 

1.93 

1142 

126.7 

462 

1765 

P2 

*13.02 

RAM 

1.00 

1.83 

-.94 

-.00 

1.01 

1.00 

.00 

T2 

*  551 

BLEED 

.06 

-4.03 

2.62 

-.53 

-1.86 

.06 

•  01 

ERI 

*  0 

POWER 

-.01 

-2.12 

2.47 

.03 

.14 

-.01 

.00 

•  60 

NR 

*  1.00 

1.28 

11200 

24900 

2.04 

1178 

144.0 

528 

1765 

P2 

■15.60 

RAM 

1.00 

2.06 

-1.20 

-.00 

1.01 

1.00 

.00 

T2 

*  580 

BLEED 

.13 

-4.09 

2.70 

-.53 

-1.83 

.13 

-.01 

ERI 

*  0 

POWER 

.01 

-1.15 

1.44 

.03 

•  13 

.01 

•  01 

7-16 


CONFIDENTIAL 


CONFIDENTIAL 


GEI  84219 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 


P.S.  3.0 


JANUARY  1964 


STANOARD  OAY  ♦  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  5000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.00 

1.00 

1.89 

43448 

2293 

1869 

29100 

29100 

1.49 

541 

6.6 

RAM 

1.01 

.98 

-.00 

-.13 

1.73 

1.73 

-.83 

.00 

.00 

BLEED  -2.98 

-1.60 

-.71 

1.97 

-3.53 

-3.53 

2.04 

.05 

.00 

POWER  -2.63 

•  32 

-.07 

2.84 

-1.98 

-1.98 

2.34 

.01 

.00 

.30 

1.06 

1.97 

45295 

2294 

1873 

31400 

26400 

1.71 

538 

6.6 

RAM 

1.01 

.98 

-.01 

-.14 

1.69 

1.82 

-.92 

.00 

.00 

BLEED  -2.96 

-1.57 

-.68 

2.00 

-3.36 

-4.00 

2.58 

.06 

.00 

POWER  -2.49 

.30 

-.04 

2.69 

-1.76 

-2.08 

2.43 

-.01 

•  00 

•  60 

1.28 

2.21 

50857 

2294 

1899 

39700 

28400 

1.79 

526 

6.6 

RAM 

1.01 

.98 

-*00 

-.02 

1.58 

1.81 

-.91 

.00 

•  00 

BLEED  -3.01 

-1.55 

-.70 

1.77 

-3.00 

-4.24 

2.8B 

.13 

•  00 

POWER  -2.21 

.27 

-.05 

2.15 

-1.30 

-1.82 

2.13 

.01 

.00 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  4.0  JANUARY  1964 

STANOARO  OAY  ♦  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  5000  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

o 

o 

• 

NR 

-  1. 00 

1.00 

0 

24300 

1.04 

1129 

121.0 

441 

1765 

92 

-12.23 

RAM 

.00 

1.71 

-.77 

-.00 

1.01 

1.00 

.00 

T2 

«  541 

BLEED 

•  00 

-3.37 

1.97 

-.55 

-1.89 

.05 

.00 

ERI 

»  0 

POWER 

•  00 

-1.84 

2.33 

.05 

.15 

.01 

-.00 

.30 

NR 

-  1.00 

1.06 

4920 

19000 

1.39 

1142 

126.7 

462 

1765 

P  2 

-13.02 

RAM 

1.00 

1.84 

-.92 

-.00 

1.01 

1.00 

.00 

T2 

-  551 

BLEED 

•  06 

-4.08 

2.78 

-.53 

-1.86 

•  06 

.01 

ERI 

«  0 

POWER 

-.01 

-2.06 

2.53 

.03 

.14 

-.01 

.00 

.60 

NR 

-  1.00 

1.28 

11200 

19000 

1.56 

1178 

144.0 

528 

1765 

P2 

-15.60 

RAM 

1.00 

1.90 

-.98 

-.00 

1.01 

1.00 

.00 

T2 

-  580 

BLEED 

.13 

-4.67 

3.49 

-.53 

-1.83 

.13 

-.01 

ERI 

a  0 

POWER 

.01 

-1.94 

2.37 

.03 

.13 

.01 

.01 
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GEI  84219 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  4.0  JANUARY  1964 

STANOARD  DAY  4  40  F  PRESSURE  ALTITUOE  5000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T  6 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

o 

o 

• 

1.00 

1.93 

25291 

1627 

1531 

24500 

24500 

1.03 

541 

6.6 

RAM 

1.01 

1.01 

.01 

-.14 

1.71 

1.71 

-.77 

.00 

.00 

BLEED  -2.91 

-1.50 

-.70 

1.93 

-3.37 

-3.37 

1.97 

.05 

.00 

POWER  -2.53 

.45 

-.11 

2.71 

-1.84 

-1.84 

2.33 

iOl 

•  00 

•  30 

1.06 

2.01 

26352 

1630  ' 

1534 

26400 

21500 

1.23 

-  538 

6.6 

RAM 

1.01 

1.01 

.01 

-.13 

1.67 

1.82 

-.89 

.00 

.00 

BLEED  -2.89 

-1.47 

-.68 

1.92 

-3.23 

-3.98 

2.67 

.06 

.00 

POWER  -2.39 

.42 

-.09 

2.49 

-1.64 

-2.01 

2.48 

-.01 

.00 

•  60  - 

1.28 

2.26 

29524 

1637 

1558 

33400 

22200 

1.33 

/  526 

6.6 

RAM 

1.01 

1.01 

.01 

-w02 

1.57 

1.85 

-.93 

.00 

.00 

BLEEO  -2.93 

-1.43 

-.69 

1.71 

-2.88 

-4.41 

3.19 

.13 

•  00 

POWER  -2.11 

.38 

-.09 

2.03 

-1.21 

-1.84 

2.26 

.01 

.00 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  5.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  ♦  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  5000  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

o 

o 

. 

NR 

»  1.00 

1.00 

0 

21100 

.715 

1129 

121.0 

441 

P2 

-12.23 

RAM 

.00 

1.69 

-.74 

-.00 

1.01 

1.00 

T2 

»  541 

bleed 

•  00 

-3.25 

2.11 

-.55 

-1.89 

.05 

ERI 

-  0 

POWER 

•  00 

-1.78 

2.47 

.05 

.15 

.01 

.30 

NR 

>  1.00 

1.06 

4920 

16400 

•  96 

1142 

126.7 

462 

P2 

-13.02 

RAM 

1.00 

1.80 

-.87 

-.00 

1.01 

1.00 

T2 

-  551 

BLEED 

.06 

-3.56 

2.50 

-.53 

-1.86 

.06 

ERI 

«  o 

POWER 

-.01 

-1.47 

2.12 

.03 

•  14 

-.01 

.60 

NR 

-  1.00 

1.28 

11200 

15S00 

1.12 

1178 

144.0 

528 

P2 

-15.60 

RAM 

1.00 

1.82 

-.89 

-.00 

1.01 

1.00 

T2 

-  580 

BLEED 

.13 

-3.80 

2.81 

-.53 

-1.83 

.13 

ERI 

-  0 

POWER 

.01 

-.84 

1.41 

.03 

.13 

.01 
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TC 

1765 

.00 

.00 

-.00 

1765 

.00 

.01 

.00 

1765 

.00 

-.01 

.01 


CONFIDENTIAL 


GEI  84219 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  fcSY IRATfcO  PERFORMANCE 
P.S.  5.0  JANUARY  1964 

STANOARO  OAY  ♦  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  5000  FEET 


MO 

P2/P0 

Pfl/PO 

WFT 

T  8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

• 

o 

o 

1.00 

1.96 

15106 

1236 

1314 

21300 

21300 

.710 

541 

6.6 

RAM 

1.01 

1.01 

.00 

-.15 

1.69 

1.69 

-.74 

.00 

.00 

BLEED 

-2.88 

-1.24 

-.61 

1.98 

-3.25 

-3.25 

2.11 

.05 

85.86 

POWER 

-2.46 

.65 

-.16 

2.63 

-1.78 

-1.78 

2.47 

.01150.20 

,30 

1.06 

2.04 

15688 

1237 

1319 

23000 

18100 

.87 

538 

6.6 

RAM 

i.oi 

1.01 

.00 

-.12 

1.65 

1.83 

-.90 

.00 

•  00 

BLEEO 

-2.86 

-1.20 

-.59 

1.86 

-3.11 

-3.97 

2.94 

.  06 

85.86 

POWER 

-2.33 

.62 

-.15 

2.23 

-1.59 

-2.02 

2.69 

-.01142.58 

•  60 

1.28 

2,29 

17403 

1245 

1338 

29100 

17800 

.98 

526 

15.1 

RAM 

1.01 

1.01 

.00 

-.04 

1.55 

1.89 

-.97 

•  00 

•  00 

BLEEO 

-2.89 

-1.15 

-.60 

1,76 

-2.77 

-4.60 

3.70 

•  13 

•  00 

POWER 

-2.06 

.56 

-.14 

1.98 

-1.18 

-1.94 

2.55 

.01 

.00 
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CONFIDENTIAL 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 


P.S.  1.0 
STANDARD  DAY 


JANUARY  1964 

PRESSURE  ALTITUDE  15000  FEET 


.30 

NR 

ac 

1.00 

1.06 

P2 

= 

8.83 

RAM 

T2 

a 

474 

BLEED 

ERI 

B 

101 

POWER 

.40 

NR 

n 

1.00 

1.12 

P2 

* 

9.26 

RAM 

T2 

m 

480 

BLEED 

ERI 

m 

101 

POWER 

.50 

NR 

m 

1.00 

1.19 

P2 

« 

9.84 

RAM 

T2 

a 

489 

BLEED 

ERI 

■ 

101 

POWER 

•  60 

NR 

m 

1.00 

1.28 

P2 

-10.58 

RAM 

T2 

m 

499 

BLEED 

ERI 

* 

0 

POWER 

.90 

NR 

« 

1.00 

1.69 

P2 

-14.03 

RAM 

T2 

M 

541 

BLEEO 

ERI 

M 

0 

POWER 

1.15 

NR 

M 

•  994 

2.26 

P2 

-18.76 

RAM 

T2 

J2 

589 

BLEED 

ERI 

a 

0 

POWER 

P2/P0  FD  FN 

1  o  06  3450  26900 
RAM  1.00  1.74 
BLEED  .61  -3.14 
POWER  .96  -1.43 

1.12  4790  28600 
RAM  1.00  1.73 
BLEED  .55  -3.22 
POWER  .83  -1.42 


6320  30600 

1.00  1.69 

.50  -3.20 

.71  -1.24 

8050  32200 

1.00  1.65 

.30  -3.24 

.42  -1.32 

15000  39600 

1.00  1.57 

.06  -4.11 

.01  -1.91 

23700  46BOO 

1.01  1.21 

.15  -4.69 

.03  -2.11 


SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

2.40 

1035 

96.2 

349 

1719 

-.88 

-.00 

1.01 

1.00 

-.00 

1.53 

-.67 

-1.95 

.61 

.00 

1.81 

.07 

.25 

.96 

.01 

2.36 

1048 

100.8 

364 

1738 

-.86 

-.00 

1.01 

1.00 

-.00 

1.62 

-.67 

-1.95 

.55 

.01 

1.81 

.07 

.24 

.83 

.02 

2.34 

1065 

107.0 

384 

1763 

-.81 

-.00 

1.01 

1.00 

-.00 

1.58 

-.67 

-1.95 

.50 

.01 

1.59 

.06 

•  22 

.71 

.02 

2.34 

1079 

113.2 

408 

1765 

—  o  76 

-.00 

1.01 

1.00 

-.00 

1.60 

-.68 

-1.96 

.30 

-.01 

1.63 

.06 

.19 

.42 

-.02 

2.30 

1129 

139.1 

507 

1765 

-.66 

.00 

1.01 

1.00 

-.00 

.77 

-.55 

-1.89 

.06 

.00 

.30 

.04 

.13 

.01 

-.00 

2.20 

1190 

170.8 

627 

1765 

-.85 

-.00 

1.00 

1.01 

-.00 

.54 

-.53 

-1.82 

.15 

-.01 

-.07 

.02 

.10 

.03 

.00 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 


A  A 

VJJUjJL  U1619 


II 


ri 

o 


P.S.  1.0 


JANUARY  1964 


STANDARD  DAY 


PRESSURE  ALTITUDE  15000  FEET 


K 

B 

fl 

0 

0 

D 

0 

0 

0 

I] 


HO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

.30 

1.06 

2.21 

64543 

RAM 

1.02 

.94 

BLEED  -3.41 

-1.68 

POWER  -4.19 

.37 

.40 

1.12 

2.32 

67532 

RAM 

1.01 

.94 

BLEED  -3.39 

-1.68 

POWER  -3.98 

a  36 

.50 

1.19 

2.45 

71534 

RAM 

1.01 

.95 

BLEED  -3.36 

-1.69 

POWER  -3.68 

.34 

.60 

1.28 

2.57 

75322 

RAM 

1.01 

.95 

BLEED  -3.23 

-1.71 

POWER  -3.41 

.29 

•  90 

1.69 

3.09 

91013 

RAM 

1.01 

.96 

BLEED  -3.01 

-3.39 

POWER  -2.37 

-1.61 

1.15 

2.26 

3.72 

102982 

RAM 

1.05 

.40 

BLEED  -2.99 

-4.19 

POWER  -1.86 

-2.18 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

3295 

2276 

31400 

28000 

-.00 

-.02 

1.58 

1.65 

-.98 

2.44 

-3.00 

-3.45 

-.63 

4.70 

-1.90 

-2.25 

3313 

2276 

34400 

29600 

-.00 

-.02 

1.55 

1.63 

-.93 

2.39 

-2.90 

-3.A6 

-.51 

4.44 

-1.70 

-2.10 

3338 

2273 

37900 

31600 

-.00 

-.03 

1.51 

1.61 

-.87 

2.34 

-2.77 

-3.42 

-.44 

4.08 

-1.46 

-1.89 

3334 

2296 

41200 

33100 

-.00 

-.02 

1.48 

1.60 

-.78 

2.09 

-2.73 

-3.47 

-.29 

3.61 

-1.41 

-1.85 

3324 

2360 

55200 

40200 

-.01 

-.02 

1.39 

1.54 

-1.46 

1.16 

-3.01 

-4.15 

-.94 

1.75 

-1.50 

-2.06 

3205 

2370 

71300 

47600 

—  a  36 

-.26 

1.15 

1.22 

-2.13 

.85 

-3.09 

-4.70 

-1.37 

1.03 

-1.40 

-2.  11 

SFCB 

W2JC 

8TAN6 

2.31 

556 

6.6 

-.78 

.00 

.00 

1.87 

.61 

.00 

2.66 

.96 

.00 

2.28 

556 

6.6 

-.75 

.00 

.00 

1.88 

.55 

.00 

2.50 

.83 

.00 

2.26 

557 

6.6 

-.72 

.00 

.00 

1.82 

.50 

.00 

2.25 

.71 

.00 

2.27 

556 

6.6 

-.70 

.00 

•  00 

1.86 

.30 

.00 

2.17 

.42 

.00 

2.26 

542 

6.6 

-.62 

.00 

•  00 

.81 

.06 

.00 

.46 

.01 

.00 

2.16 

523 

6.6 

-.87 

.00 

.00 

.55 

.15 

.00 

-.07 

.03 

.00 

0 


0 
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GEI  84219 


CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 


P.S.  2.0 


JANUARY  1  <J#>4 


STANDARD  DAY 


PRESSURE  ALTITUDE  15000  FEET 


MO 

P2/P0 

FO 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W  2 

TC 

.30 

NR 

at 

I. 00 

1.06 

3450 

23900 

2.09 

1035 

96.2 

349 

1719 

P2 

* 

B.83 

RAM 

1.00 

1.78 

-.91 

-.00 

1.01 

1.00 

-.00 

T2 

= 

474 

BLEED 

.61 

-3.19 

1.61 

-.67 

-1.95 

.61 

.00 

ER1 

at 

101 

POWER 

.96 

-1.26 

1.69 

.07 

.25 

.96 

.01 

.40 

NR 

= 

1.00 

1.12 

4790 

25300 

2.06 

1048 

100.8 

364 

1738 

P2 

s 

9.26 

RAM 

1.00 

1.77 

-.90 

-.00 

1.01 

1.00 

-.00 

T2 

m 

480 

BLEED 

.55 

-3.29 

1.71 

-.67 

-1.95 

.55 

.01 

ERI 

at 

101 

POWER 

.83 

-1.26 

1.68 

.07 

.24 

.83 

.02 

.SO 

NR 

at 

1.00 

1.19 

6320 

27000 

2.05 

1065 

107.0 

384 

1763 

P2 

'at 

9.84 

RAM 

1.00 

1.72 

-.84 

-.00 

1.01 

1.00 

-.00 

T2 

at 

489 

BLEED 

.50 

-3.22 

1.63 

-.67 

-1.95 

.50 

.01 

ERI 

at 

101 

POWER 

.71 

-1.03 

1  -42 

.06 

.22 

.71 

.02 

.60 

NR 

* 

1.00 

1.28 

8050 

28400 

2.05 

1079 

113.2 

408 

1765 

P2 

L0.58 

RAM 

1.00 

1.70 

-.81 

-.00 

1.01 

1.00 

-.00 

T2 

at 

499 

BLEED 

.30 

-3.34 

1.74 

-.68 

-1.96 

.30 

-.01 

ERI 

a* 

0 

POWER 

.42 

-1.18 

1.51 

.06 

.19 

.42 

-.02 

.90 

NR 

m 

1.00 

1.69 

15000 

34700 

2.03 

1129 

139.1 

507 

1765 

P2 

'  at 

14.03 

RAM 

1.00 

1.62 

-.71 

.00 

1.01 

1.00 

-.00 

T2 

at 

541 

BLEED 

.06 

-3.48 

1.93 

-.55 

-1.89 

.06 

.00 

ERI 

M 

0 

POWER 

.01 

-1.04 

1.29 

.04 

.13 

.01 

-.00 

I. 15 

NR 

a 

•  994 

2.26 

23700 

42500 

2.00 

1190 

170.8 

627 

1765 

P2 

a 

18.76 

RAM 

1.01 

1.53 

-.60 

-.00 

1.00 

1.01 

-.00 

T2 

* 

589 

BLEED 

.15 

-3.58 

2.10 

-.53 

-1.82 

.Tr5— 

-  -.01 

ERI 

m 

0 

POWER 

.03 

-.94 

1.14 

.02 

.10 

.03 

.00 
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MO 

P2/P0 

P8/PO 

WFT 

T  8 

AO 

FOB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.30 

1.06 

2.25 

49819 

2834 

2055 

29000 

25600 

1.95 

556 

6.6 

RAM 

1.02 

.95 

-.01 

-.03 

1.57 

1.64 

-.75 

.00 

.00 

BLEED 

-3.31 

-1.66 

-1.13 

2.27 

-2.95 

-3.43 

1.87 

.61 

.00 

POWER 

-4.02 

.41 

-.71 

4.48 

-1.76 

-2.12 

2.58 

.96 

.00 

.40 

1.12 

2.35 

52168 

28  52 

2056 

31800 

27000 

1.94 

556 

6.6 

RAM 

1.01 

.95 

-.01 

-.02 

1.53 

1.62 

-.73 

.00 

.00 

BLEED 

-3.29 

-1.66 

-1.07 

2.23 

-2.86 

-3.46 

1.90 

.55 

.00 

POWER 

-3.82 

•  41 

-.58 

4.24 

-1.58 

-2.00 

2.44 

.83 

.00 

.50 

1.19 

2.49 

55316 

2875 

2053 

35000 

28700 

1.93 

557 

6.6 

RAM 

1.01 

.96 

-.01 

-.03 

1.49 

1.60 

-.70 

.00 

.00 

BLEEO 

-3.26 

-1.67 

-1.03 

2.20 

-2.74 

-3.45 

1.88 

.50 

.00 

POWER 

-3.54 

.38 

-.50 

3.90 

-1.36 

-1.81 

2.22 

.71 

.00 

t 

& 

o 

1.28 

2.62 

58251 

2871 

2073 

38000 

29900 

1.95 

556 

6.6 

RAM 

1.01 

.96 

-.01 

-.03 

1.47 

1.59 

-.69 

•  00 

.00 

BLEEO 

-3.15 

-1.69 

-.91 

1.95 

-2.70 

-3.51 

1.93 

.30 

.00 

POWER 

-3.28 

•  32 

-.32 

3.46 

-1.32 

-1.78 

2.14 

.42 

.00 

.90 

1.69 

3.15 

70364 

2858 

2128 

50800 

35800 

1.96 

542 

6.6 

RAM 

1.01 

.97 

-.01 

-.02 

1.38 

1.54 

-.62 

.00 

.00 

BLEED 

-3.04 

-1.65 

-.68 

1.71 

-2.50 

-3.57 

2.03 

.06 

.00 

POWER 

-2.39 

.24 

-.03 

2.33 

-.93 

-1.32 

1.58 

.01 

.00 

1.15 

2.26 

3.77 

84904 

2850 

2188 

66900 

43200 

1.97 

523 

6.6 

RAM 

1.01 

.97 

-.02 

-.02 

1.32 

1.49 

-.56 

.00 

.00 

BLEEO 

-3.12 

-1.59 

-.66 

1.89 

-2.25 

-3.56 

2.08 

.15 

.00 

POWER 

-1.97 

.19 

-.02 

1.95 

-.63 

-.99 

1.19 

.03 

.00 
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GEI  84219 


CONFIDENTIAL 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  3.0  JANUARY  1964 

STANDARO  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  15000  FEET 


MO 

P2/P0 

FO 

FN 

.30 

NR  - 

1.00 

1.06 

3450 

19800 

P  2  » 

8.83 

RAM 

1.00 

1.65 

T2  * 

474 

BLEED 

•  61 

-3.42 

ERI  = 

101 

POWER 

.96 

-2.02 

.40 

NR  * 

1.00 

1.12 

4790 

20700 

P2  = 

9.26 

RAM 

1.00 

1.64 

T2  * 

480 

BLEED 

.55 

-3.33 

ERI  « 

101 

POWER 

.83 

-1.04 

.50 

NR  * 

1.00 

1.19 

6320 

22000 

P2  « 

9.84 

RAM 

1.00 

1.79 

T2  = 

489 

BLEED 

.50 

-3.11 

ERI  * 

101 

POWER 

.71 

-.61 

.60 

NR  * 

1.00 

1.28 

8050 

23000 

P2  *10.58 

RAM 

1.00 

1.80 

T2  * 

499 

BLEED 

.30 

-3.40 

ERI  * 

0 

POWER 

.42 

-.91 

.90 

NR  * 

1.00 

1.69 

15000 

28000 

P2  *14.03 

RAM 

1.00 

1.73 

T2  * 

541 

BLEED 

o  06 

-3.65 

ERI  - 

0 

POWER 

.01 

-.90 

.15 

NR  * 

.994 

2.26 

23700 

34200 

P2  -18.76 

RAN 

1.01 

1.65 

T2  * 

589 

BLEED 

.15 

-3.69 

ERI  * 

0 

POWER 

.03 

-.77 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

1.77 

1035 

96.2 

349 

1719 

-.74 

-.00 

1.01 

1.00 

-.00 

1.90 

-.67 

-1.95 

.61 

.00 

2.55 

.07 

.25 

.96 

.01 

1.78 

1048 

100.8 

364 

1738 

-.73 

-.00 

1.01 

1.00 

-.00 

1.81 

-.67 

-1.95 

.55 

.01 

1.53 

.07 

.24 

.83 

.02 

1.78 

1065 

107.0 

384 

1763 

-.90 

-.00 

1.01 

1.00 

-.00 

1.57 

-.67 

-1.95 

.50 

.01 

1.06 

.06 

.22 

.71 

.02 

1.79 

1079 

113.2 

408 

1765 

-.91 

-.00 

1.01 

1.00 

-.00 

1.85 

-.68 

-1.96 

.30 

-.01 

1.31 

.06 

.19 

.42 

-.02 

1.77 

1129 

139.1 

507 

1765 

-.82 

.00 

1.01 

1.00 

-.00 

2.16 

-.55 

-1.89 

.06 

.00 

1.19 

.04 

.13 

.01 

-.00 

1.75 

1190 

170.8 

627 

1765 

-.73 

-.00 

1.00 

1.01 

-.00 

2.28 

-.53 

-1.82 

.15 

-.01 

1.01 

.02 

.10 

.03 

.00 
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CONFIDENTIAL 


GEI  84219 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PFRFnRMANFF 


P.S.  3.0 


JANUARY  1964 


STANDARD  DAY 


PRESSURE  ALTITUDE  15000  FEET 


HO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.30 

1.06 

2.29 

35095 

2260 

1782 

25800 

22300 

1.57 

556 

6.6 

RAH 

1.01 

.97 

-.00 

-.03 

1.55 

1.64 

-.73 

•  00 

.00 

BLEED  -3.22 

-1.61 

-1.12 

2.21 

-2.82 

-3.35 

1.83 

.61 

.00 

POWER  -3.85 

.49 

-.70 

4.31 

-1.58 

-1.97 

2.50 

.96 

.00 

.40 

1.12 

2.39 

36804 

2276 

1783 

28200 

23400 

1.57 

556 

6.6 

RAM 

1.01 

.97 

-.00 

-.03 

1.52 

1.62 

-.71 

•  00 

.00 

BLEED  -3.21 

-1.61 

-1.07 

2.17 

-2.74 

-3.42 

1.90 

.55 

.00 

POWER  -3.66 

.48 

-.58 

4.08 

-1.42 

-1.88 

2.40 

•  83 

.00 

.50 

1.19 

2.54 

39098 

2297 

1781 

31100 

24800 

1.58 

557 

6.6 

RAH 

1.01 

.97 

-.00 

-.03 

1.48 

1.61 

-.69 

.00 

.00 

BLEED  -3.19 

-1.62 

-1.03 

2.13 

-2.64 

-3.44 

1.91 

•  50 

.00 

POWER  -3.39 

.45 

-.50 

3.75 

-1.23 

-1.72 

2.20 

.71 

.00 

.60 

1.28 

2.66 

41179 

2295 

1797 

33700 

25700 

1.60 

556 

6.6 

RAH 

1.01 

.97 

-.00 

-.03 

1.46 

1.60 

-.68 

.00 

.00 

BLEED  -3.07 

-1.64 

-*91 

1.90 

-2.62 

-3.53 

2.00 

.30 

.00 

POWER  -3.15 

•  38 

-.33 

3.33 

-1.21 

-1.73 

2.14 

.42 

.00 

.90 

1.69 

3.21 

49715 

2291 

1845 

45100 

30100 

1.65 

542 

6.6 

RAH 

1.01 

•  98 

-.01 

-.01 

1.37 

1.56 

-.63 

.00 

.00 

BLEED  -2.97 

-1.61 

-.69 

1.66 

-2.44 

-3.68 

2.20 

.06 

.00 

POWER  -2.30 

•  28 

-.05 

2.26 

-.88 

-1.32 

1.62 

.01 

.00 

1.15 

2.26 

3.85 

59878 

2291 

1900 

59400 

35700 

1.68 

523 

6.6 

RAH 

1.01 

.98 

-.02 

-.01 

1.31 

1.51 

-.58 

.00 

.00 

BLEED  -3.04 

-1.54 

-.67 

1.83 

-2.19 

-3.74 

2.33 

•  15 

.00 

POWER  -1.89 

.23 

-.04 

1.87 

-.60 

-1.01 

1.26 

.03 

.00 
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GEI  84219 


CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 


P»  S«  A « 0 


JANUARY  1964 


STANDARD  DAY 


PRESSURE  ALTITUDE  15000  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

H2 

.30  NR 

m 

1.00 

1.06 

3450 

16000 

1.28 

1035 

96.2 

349 

P2 

3S 

8.83 

RAM 

1.00 

1.66 

-.71 

-.00 

1.01 

1.00 

T2 

as 

474 

BLEED 

.61 

-3.39 

1.98 

-.67 

-1.95 

.61 

ERI 

— 

101 

POWER 

.96 

-1.90 

2.62 

.07 

.25 

.96 

.40  NR 

M 

1.00 

1.12 

4790 

16400 

1.30 

1048 

100.8 

364 

P2 

m 

9.26 

RAM 

1.00 

1.66 

-.71 

-.00 

1.01 

1.00 

T2 

'  a 

480 

BLEED 

.55 

-3.53 

2.14 

-.67 

-1.95 

.55 

ERI 

3 

101 

POWER 

.83 

-1.87 

2.58 

.07 

.24 

.83 

•  50  NR 

* 

1.00 

1.19 

6320 

17100 

1.34 

1065 

107.0 

384 

P2 

X 

9.84 

RAM 

1.00 

1.65 

-i70 

-.00 

1.01 

1.00 

T2 

X 

489 

BLEED 

.50 

-3.63 

2.25 

-.67 

-1.95 

.50 

ERI 

X 

101 

POWER 

.71 

-1.77 

2.42 

.06 

.22 

.71 

•  60  NR 

X 

1.00 

1.28 

8050 

17400 

1.39 

1079 

113.2 

408 

P2 

'at' 

10.58 

RAM 

1.00 

1.66 

-.71 

-.00 

1.01 

1.00 

T2 

‘m 

499 

BLEED 

.30 

-3.82 

2.43 

-.68 

-1.96 

.30 

ERI 

s 

0 

POWER 

.42 

-1.82 

2.39 

.06 

.19 

.42 

.90  NR 

u 

1.00 

1.69 

15000 

19200 

1.51 

1129 

139.1 

507 

P2 

X 

14.03 

RAM 

1.00 

1.80 

-.87 

.00 

1.01 

1.00 

T2 

* 

541 

BLEED 

.06 

-4.76 

3.52 

-.55 

-1.89 

.06 

ERI 

K 

0 

POWER 

.01 

-1.93 

2.37 

.04 

.13 

.01 

.15  NR 

2 

.994 

2.26 

23700 

22800 

1.53 

1190 

170.8 

627 

P2 

'  at 

18.76 

RAM 

1.01 

1.89 

-.97 

-.00 

1.00 

1.01 

T2 

'm 

589 

BLEED 

.15 

-4.57 

3.39 

-.53 

-1.82 

.15 

ERI 

* 

0 

POWER 

.03 

-.85 

1.18 

.02 

.10 

•  03 

TC 

1719 

-.00 

.00 

.01 

1738 
-.00 
•  01 
.02 

1763 

-.00 

.01 

.02 

1765 

-.00 

-.01 

-.02 

1765 

-.00 

.00 

-.00 

1765 

-.00 

-.01 

.00 
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CONFIDENTIAL 


GEI  84219 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 

n  r  /.  n  lAklllADV  1  q/la 

r  •  -»•  w  JAri  wAK?  i  . 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  15000  FEET 


MO 

P2/P0 

PB/PO 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.30 

1.06 

2.33 

20371 

1583 

1451 

21500 

18000 

1.13 

556 

6.6 

RAM 

1.01 

1.01 

.02 

-.03 

1.54 

1.65 

-.69 

.00 

.00 

BLEED 

-3.14 

-1.51 

-1.09 

2.19 

-2.68 

-3.31 

1.89 

.61 

.00 

POWER 

-3.68 

.69 

-.69 

4.19 

-1.40 

-1.85 

2.56 

.96 

.00 

.40 

1.12 

2.44 

2 1440 

1599 

1452 

23500 

18700 

1.15 

556 

6.6 

RAM 

1.01 

1.01 

.02 

-.03 

1.51 

1.64 

-.69 

.00 

•  00 

BLEED 

-3.13 

-1.50 

-1.04 

2.16 

-2.61 

-3.42 

2.02 

.55 

•  00 

POWER 

-3.51 

.67 

-.58 

3.97 

-1.26 

-1.80 

2.50 

.83 

.00 

.50 

1.19 

2.59 

22880 

1619 

1453 

25900 

19600 

1.17 

557 

6.6 

RAM 

1.01 

1.01 

.02 

-.03 

1.48 

1.63 

-.67 

.00 

.00 

BLEED 

-3.11 

-1.51 

-1.00 

2.12 

-2.52 

-3.49 

2.09 

.50 

.00 

POWER 

-3.25 

.62 

-.50 

3.66 

-1.10 

-1.68 

2.33 

.71 

.00 

.60 

1.28 

2.72 

24108 

1621 

1466 

28100 

20100 

l  .20 

556 

6.  6 

RAM 

1.01 

1.01 

.02 

-.03 

1.45 

1.63 

—  *  68 

.00 

•  00 

BLEED 

-3.00 

-1.54 

-.89 

1.89 

-2.52 

-3.65 

2.23 

.30 

.00 

POWER 

-3.02 

.53 

-.34 

3.25 

-1.11 

-1.72 

2.29 

.42 

.00 

.90 

1.69 

3.27 

29066 

1629 

1508 

37700 

22700 

1.28 

542 

6.6 

RAM 

1.01 

1.01 

•  01 

-.00 

1.37 

1.61 

-.65 

.00 

•  00 

BLEED 

-2.91 

-1.50 

-.69 

1.59 

-2.37 

-3.97 

2.63 

.06 

.00 

POWER 

-2.20 

.39 

-.09 

2.12 

-.83 

-1.39 

1.81 

.01 

.00 

1.15 

2.26 

3.93 

34853 

1640 

1556 

49800 

26000 

1.34 

523 

6.6 

RAM 

1.01 

1.01 

-.00 

-.00 

1.31 

1.58 

-.63 

.00 

.00 

BLEED 

-2.96 

-1.42 

-.67 

1.74 

-2.12 

-4.19 

2.96 

.15 

.00 

POWER 

-l.BL 

.32 

-.07 

1.75 

-.56 

-1.10 

1.44 

.03 

.00 
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CONFIDENTIAL 

GEI  84219 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  5.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  15000  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.30  NR 

a 

1.00 

1.06 

3450 

13300 

.92 

1035 

96.2 

349 

1719 

P2 

a 

8.83 

RAM 

1.00 

1.66 

-.71 

-.00 

1.01 

1.00 

-.00 

T2 

'  a 

474 

BLEED 

.61 

-1.62 

.41 

-.67 

-1.95 

.61 

.00 

ERI 

a 

101 

POWER 

.96 

2.14 

-1.15 

.07 

.25 

.96 

•  01 

.40  NR 

2 

1.00 

1.12 

4790 

13700 

.95 

1048 

100.8 

364 

1738 

P2 

a 

9.26 

RAM 

1.00 

1.83 

-.90 

-.00 

1.01 

1.00 

-.00 

T2 

'a 

480 

BLEED 

.55 

-2.72 

1.57 

-.67 

-1.95 

.55 

.01 

ERI 

* 

101 

POWER 

.83 

-.10 

1.05 

.07 

.24 

.83 

.02 

• 

Ul 

o 

NR 

O 

1.00 

1.19 

6320 

14300 

.97 

1065 

107.0 

384 

1763 

P2 

at 

9.84 

RAM 

1.00 

1.59 

-.63 

-.00 

1.01 

1.00 

-.00 

T2 

'* 

489 

BLEED 

.50 

-3.46 

2.37 

-.67 

-1.95 

.50 

.01 

ERI 

a 

101 

POWER 

.71 

-.94 

1.84 

•  06 

.22 

.71 

.02 

.60 

NR 

a 

1.00 

1.28 

8050 

14600 

1.00 

1079 

113.2 

408 

1765 

P2 

'  a 

10.58 

RAM 

1.00 

1.94 

-1.03 

-.00 

1.01 

1.00 

-.00 

T2 

X 

499 

BLEED 

.30 

-3.92 

2.83 

-.68 

-1.96 

.30 

-.01 

ERI 

-a 

0 

POWER 

.42 

-1.41 

2.20 

.06 

.19 

.42 

-.  02 

i.90 

NR 

1.00 

1.69 

15000 

16400 

1.06 

1129 

139.1 

507 

1765 

P2 

14.03 

RAM 

1.00 

1.89 

-.97 

.00 

1.01 

1.00 

-.00 

T2 

541 

BLEED 

.06 

-4.56 

3.57 

-.55 

-1.89 

.06 

.00 

ERI 

0 

POWER 

•  01 

-1.48 

2.08 

.04 

.13 

.01 

-.00 

1.15 

NR 

•  994 

2.26 

23700 

18400 

1.11 

1190 

170.8 

627 

1765 

P2 

18.76 

RAM 

1.01 

1.82 

-.89 

-.00 

1.00 

1.01 

-.00 

T2 

589 

BLEED 

.15 

-4.98 

4.16 

-.53 

-1.82 

.15 

-.01 

ERI 

0 

POWER 

.03 

-1.32 

1.82 

.02 

.10 

.03 

.00 
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GEI  84219 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 


I  A  Lilli  AU  1  A  /  / 
WHiivnn  «  v  7UT 


STANDARD  DAY 


PRESSURE  ALTITUDE  15000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T  8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.30 

1.06 

2.36 

12278 

1189 

1240 

18500 

15100 

.81 

556 

15.1 

RAM 

1.01 

1.01 

.01 

-.05 

1.52 

1.64 

-.69 

.00 

.00 

BLEED 

-3.10 

-1.22 

-.91 

2.30 

-2.52 

-3.24 

2.12 

.61-37.53 

POWER 

-3.59 

.98 

-.65 

4.17 

-1.28 

-1.79 

2.79 

.96- 

85.90 

.40 

1.12 

2.47 

12957 

1203 

1241 

20300 

15500 

.83 

556 

15.1 

RAM 

1.01 

1.01 

.00 

-.05 

1.49 

1.65 

-.69 

.00 

.00 

BLEED 

-3.09 

-1.21 

-.87 

2.26 

-2.46 

-3.39 

2.30 

.55-37.53 

POWER 

-3.42 

.95 

-.55 

3.94 

-1.16 

-1.78 

2.76 

.  83- 

81.37 

.50 

1.19 

2.62 

13876 

1221 

1241 

22400 

16100 

.86 

557 

15.1 

RAM 

1.01 

1.01 

.01 

-.06 

1.46 

1.64 

-.69 

.00 

11.26 

BLEED 

-3.07 

-1.22 

-.85 

2.23 

-2.38 

-3.51 

2.42 

.50 

.00 

POWER 

-3.17 

.88 

-.48 

3.64 

-1.01 

-1.69 

2.61 

.71 

.00 

•  60 

1.28 

2.75 

14585 

1224 

1252 

24300 

16300 

.90 

556 

15.1 

RAM 

1.01 

1.01 

.00 

-.06 

1.44 

1.65 

-.70 

*00 

.00 

BLEED 

-2.97 

-1.26 

-.76 

2.00 

-2.40 

-3.73 

2.62 

.30 

.00 

POWER 

-2.94 

.76 

-.35 

3.23 

-1.05 

-1.78 

2.58 

.42 

.00 

.90 

1.69 

3.31 

17362 

1234 

1288 

32600 

17600 

.98 

542 

15.1 

RAM 

1.01 

1.01 

.00 

-.00 

1.36 

1.66 

-.71 

.00 

.00 

BLEED 

-2.87 

-1.23 

-.61 

1.62 

-2.29 

-4.27 

3.25 

.06 

.00 

POWER 

-2.15 

.57 

-.14 

2.05 

-.83 

-1.54 

2.14 

.01 

.00 

1.15 

2.26 

3.98 

20482 

1248 

1331 

43100 

19400 

1.06 

523 

15.1 

RAM 

1.01 

1.01 

.00 

-*00 

1.30 

1.67 

-.72 

.00 

.00 

BLEED 

-2.92 

-1.13 

-.59 

1.76 

-2.05 

-4.73 

3.87 

.15 

.00 

POWER 

-1.76 

.47 

-.13 

1.69 

-.56 

-1.29 

1.79 

.03 

.00 
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GEI  84219 


CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 


P.S.  7.0 


JANUARY  1964 


STANOARD  DAY 


PRESSURE  ALTITUDE  15000  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2  , 

TC 

.30 

NR 

S 

1.00 

1.06 

3370 

12200 

.91 

1008 

90.9 

342 

1639 

P2 

S* 

8.83 

RAM 

1.02 

1.59 

-.70 

-.01 

.99 

1.02 

-.04 

T2 

S 

474 

BLEED 

.  10 

-.68 

2.57 

-.45 

-1.  16 

.10 

2.07 

ERI 

SS 

0 

POWER 

-.46 

2.42 

4.24 

.51 

1.70 

-.46 

3.79 

.40 

NR 

S 

1.00 

1.  12 

4660 

12600 

.91 

1018 

94.3 

354 

1648 

P2 

* 

9.26 

RAM 

1.02 

1.56 

-  .66 

-.01 

.99 

1.02 

-.05 

T2 

3S 

480 

BLEED 

.10 

-.66 

2.61 

-.43 

-1.14 

.10 

2.09 

ERI 

3C 

0 

POWER 

-.43 

2.47 

3.94 

.48 

1.62 

-.43 

3.63 

.50 

NR 

X 

1.00 

1.19 

6090 

12600 

.95 

1029 

98.8 

371 

1659 

P2 

* 

9.84 

RAM 

1.02 

1.56 

-.66 

-.00 

.99 

1.02 

-.04 

T2 

s 

489 

BLEED 

.10 

-.67 

2.70 

-.41 

-1.11 

.10 

2.13 

ERI 

“ 

0 

POWER 

-.40 

2.49 

3.59 

.45 

1.51 

-.40 

3.44 

.60 

NR 

1.00 

1.28 

7720 

12600 

1.01 

1044 

104.5 

391 

1672 

P2 

10.58 

RAM 

1.02 

1.58 

-.69 

-.00 

.99 

1.02 

-.04 

T2 

s 

499 

BLEED 

.10 

-.80 

2.93 

--39 

-1.07 

.10 

2.16 

ERI 

* 

0 

POWER 

-.38 

3.01 

2.74 

.41 

1.41 

-.38 

3.25 

.90 

NR 

* 

1.00 

1.69 

14200 

14500 

1.08 

1100 

129.1 

480 

1720 

P2 

'  s 

14.03 

RAM 

1.00 

1.95 

-1.06 

-.00 

1.01 

1.00 

-.01 

T2 

■ 

541 

BLEED 

.27 

-1.47 

3.15 

-.40 

-1.17 

.27 

i.76 

ERI 

X 

0 

POWER 

-.37 

2.82 

2.04 

.33 

1.14 

-.37 

2.72 

1.15 

NR 

* 

•  SJ94 

2.26 

22100 

16500 

1.13 

1152 

153.9 

584 

1765 

.  P2 

'm 

18.76 

RAM 

1.01 

1.89 

-.98 

-.00 

1.00 

1.01 

-.00 

T2 

•a 

589 

M  EED 

.51 

-4.96 

4.09 

-.61 

-1.89 

.51 

-.01 

ERI 

s 

0 

POWER 

.36 

-1.42 

2.02 

.04 

.1? 

.36 

-.00 
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GEI  84219 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  7.0  JANUARY  1964 


STANOARD  DAY 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

.30 

1.06 

2.24 

11051 

1136 

RAM 

.96 

.95 

-.04 

BLEED 

-.33 

1.86 

1.07 

POWER 

1.27 

6.74 

3.22 

.40 

1.12 

2.33 

11474 

1143 

RAM 

.95 

.95 

-.04 

BLEEO 

-.32 

1.92 

1.10 

POWER 

1.20 

6.47 

3.07 

.50 

1.19 

2.44 

12026 

1152 

RAM 

.95 

.95 

-.04 

BLEED 

-.29 

2.00 

1.13 

POWER 

1.11 

6.14 

2.88 

.60 

1.28 

2.58 

12725 

1163 

RAM 

.95 

.95 

-.04 

BLEEO 

-.27 

2.09 

1.17 

POWER 

1.02 

5.81 

2.70 

.90 

1.69 

3.20 

15674 

1203 

RAM 

1.00 

1.00 

-.00 

BLEED 

-.80 

1.61 

.77 

POWER 

.91 

4.90 

2.24 

1.15 

2.26 

3.91 

18598 

1233 

* 

RAM 

1.01 

1.01 

.00 

BLEED 

-2.81 

-1.17 

-.77 

POWER 

-2.04 

.56 

-.28 

PRESSURE  ALTITUDE  15000  FEET 


A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

1249 

17200 

13800 

.800 

543 

.00 

1.53 

1.65 

-.77 

.02 

.00 

-.51 

-.66 

2.55 

.10 

.00 

1.91 

2.49 

4.19 

—  .46- 

1249 

18600 

14000 

.82 

541 

.00 

1.50 

1.66 

-.78 

.02- 

.00 

-.49 

-.68 

2.63 

.10 

•  00 

1.79 

2.54 

3.87 

-.43 

1249 

20300 

14200 

.85 

537 

.00 

1.47 

1.67 

-.78 

.02 

.00 

-.45 

-.68 

2.71 

.10 

.00 

1.66 

2.55 

3.53 

-.40 

1249 

22100 

14400 

.89 

533 

.00 

1.44 

1.66 

-.78 

.02 

.00 

-.41 

-.68 

2.80 

.10 

.00 

1.52 

2.54 

3.21 

-.  38 

1249 

30100 

15900 

.98 

514 

.00 

1.37 

1.69 

-.75 

.00 

.45 

-.60 

-1.39 

3.06 

.27 

.00 

1.12 

2.46 

2.39 

-.37 

1255 

39600 

17600 

1.06 

487 

-.00 

1.31 

1.69 

-.74 

-.00 

1.92 

-1.76 

-4.62 

3.71 

.51 

2.22 

-.41 

-1.38 

1.97 

.36 

BTANG 

15.1 

.00 

.00 

93.19 

6.6 
25.76 
.00 
•  00 

6.6 
•  00 
.00 
•  00 

15.1 

11.26 

.00 

.00 

15.1 
•  00 
•  00 
.00 

15.1 

.00 

.00 

.00 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  9.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  15000  FEET 


MO 

P2/P0 

FO 

FN 

SFC 

TE 

PC- 

W2 

TC 

.30 

NR 

Si 

1.00 

1.06 

2980 

8640 

.90 

937 

72.  5 

302 

1456 

P2 

= 

8.83 

RAM 

1.08 

1.93 

-1.24 

-.02 

.96 

1.08 

-.14 

T2 

3 

474 

BLEED 

.12 

-.67 

3.01 

-.42 

-1.07 

.12 

2.30 

ERI 

-  X 

0 

POWER 

-.74 

3.99 

5.35 

.68 

2.26 

-.74 

5.30 

.40 

NR 

3 

1.00 

1.12 

4100 

8510 

.93 

943 

74.4 

312 

1458 

P2 

3 

9.26 

RAM 

1.07 

2.17 

-1.52 

-.02 

.96 

1.07 

-.14 

T2 

= 

480 

BLEED 

.12 

-.76 

3.14 

-.42 

-1.07 

.12 

2.33 

ERI 

X 

0 

POWER 

—  o  66 

4.34 

4.97 

.67 

2.25 

-.66 

5.27 

o 

in 

• 

NR 

X 

1.00 

1.19 

5320 

8110 

.99 

950 

76.6 

324 

1445 

P2 

X 

9.84 

RAM 

1.06 

1.98 

-1.29 

-.01 

.96 

1.06 

-.13 

T2 

X 

489 

BLEED 

.12 

-.70 

3.14 

-  .40 

-1.08 

.12 

2.33 

ERI 

at 

0 

POWER 

-.58 

4.17 

5.01 

.66 

2.21 

-.58 

5.13 

.60 

NR 

a 

1.00 

1.28 

6670 

7590 

1.07 

958 

79.2 

338 

1433 

P2 

*10.58 

RAM 

1.03 

1.85 

-1.03 

-.01 

.99 

1.03 

-.06 

T2 

X 

499 

BLEED 

.11 

-.84 

3.35 

-.39 

-1.08 

.11 

2.33 

ERI 

X 

0 

POWER 

-.58 

4.45 

4.60 

.  62 

2.15 

-.58 

4.97 

.90 

NR 

X 

1.00 

1.69 

11800 

6690 

1.28 

992 

89.8 

400 

1400 

P2 

a 

14.03 

RAM 

1.02 

2.03 

-1.24 

-.01 

.99 

1.02 

-.05 

T2 

X 

541 

BLEED 

.09 

-1.61 

4.12 

-.45 

- 1.  27 

.09 

2.22 

ERI 

at 

0 

POWER 

-.37 

5.75 

2.90 

.52 

2.01 

-.37 

4.41 

1.15 

NR 

at 

.994 

2.26 

17900 

5620 

1.53 

1026 

100.2 

474 

1354 

P2 

m ' 

18.76 

RAM 

1.02 

3.24 

-2.83 

-.01 

.97 

1.02 

-.08 

T2 

'  X 

589 

BLEED 

.05 

-2.76 

5.89 

-.41 

-1.32 

.05 

2.34 

ERI 

* 

0 

POWER 

-.21 

8.83 

-.07 

.42 

1.90 

-.21 

4.05 
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GEI  84219 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 


P.S.  9.0 


JANUARY  1964 


STANDARD  DAY 


PRESSURE  ALTITUDE  15000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.30 

1.06 

1.89 

7786 

1008 

1249 

12800 

9820 

.795 

480 

15.1 

RAH 

.86 

.81 

-.14 

.00 

1.62 

1.78 

-1.07 

.09 

.00 

BLEED 

-.21 

2.31 

1.20 

.00 

-.41 

-.57 

2.90 

.12 

.00 

POWER 

1.29 

9.43 

4.26 

.00 

2.42 

3.37 

5.96 

-.74 

.00 

.40 

1.12 

1.94 

7956 

1008 

1249 

13800 

9680 

.82 

476 

15.1 

RAM 

.85 

.81 

-.14 

.00 

1.59 

1.81 

-1.10 

.07 

.00 

BLEED 

-.23 

2.35 

1.20 

.00 

-.41 

-.63 

3.01 

.12 

.00 

POWER 

1.38 

9.40 

4.17 

.00 

2.42 

3.73 

5.58 

—  »  66 

.00 

.50 

1.19 

2.00 

8031 

1002 

1249 

14700 

9360 

.86 

469 

15.1 

RAM 

.86 

.82 

-.12 

.00 

1.55 

1.84 

-1.12 

.06 

.00 

BLEED 

-.26 

2.40 

1.19 

.00 

-.40 

-.70 

3.13 

.12 

.00 

POWER 

1.35 

9.28 

4.00 

.00 

2.46 

4.18 

5.00 

-.58 

.00 

.60 

1.28 

2.08 

8135 

997 

1249 

15700 

9000 

.90 

460 

15.1 

RAM 

.94 

.91 

-.05 

.00 

1.58 

1.98 

-1.18 

.03 

.00 

BLEED 

-.25 

2.47 

1.19 

•  00 

-.43 

-.83 

3.34 

.11 

.00 

POWER 

1.39 

9.14 

3.85 

.00 

2.29 

4.41 

4.63 

-.58 

.00 

.90 

1.69 

2.42 

8551 

984 

1249 

20000 

3190 

1.04 

427 

6.6 

RAM 

.95 

.92 

-.04 

.00 

1.47 

2.12 

-1.34 

.02 

.00 

BLEEO 

-.36 

2.41 

1.02 

.00 

-.56 

n-1.49 

3.99 

.09 

.00 

POWER 

1.29 

8.74 

3.24 

.00 

1.97 

5.34 

3.30 

-.37 

.00 

P-* 

ft 

Ul 

2.26 

2.81 

8612 

964 

1249 

25200 

7240 

1.19 

396 

15.1 

RAM 

.93 

.86 

-.06 

.00 

1.37 

2.26 

-1.57 

.01 

.00 

BLEED 

-.31 

2.88 

1.04 

.00 

-.57 

-2.12 

5.16 

.05 

.00 

POWER 

1.31 

8.75 

2.79 

•  00 

1.74 

6.56 

2.11 

-.21 

.00 

t 

i 


I 

I 


I 

I 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.U.O  JANUARY  1964 

STANDARD  OAY  PRESSURE  ALTITUDE  15000  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.30 

NR 

— 

loOO 

1.06 

2380 

2550 

1.24 

818 

44.3 

241 

1047 

P2 

= 

8.83 

RAM 

1.11 

1.93 

-2.47 

-.07 

.72 

1.11 

-.73 

T2 

X 

474 

BLEED 

.03 

-1.53 

4.73 

-.43 

-1.32 

.03 

2.45 

ERI 

X 

0 

POWER 

-.16 

9.11 

8.96 

.91 

3.98 

-.16 

8.18 

.40 

NR 

1.00 

1.12 

3270 

1970 

1.55 

822 

44.8 

249 

1021 

P2 

'  = 

9.26 

RAM 

1.08 

2.14 

-2.85 

-  .07 

.71 

1.08 

-.75 

T2 

- 

480 

BLEED 

.02 

-2.24 

5.65 

-.44 

-1.35 

.02 

2.41 

ERI 

■  X 

0 

POWER 

-.11 

12.15 

6.30 

.91 

3.95 

-.11 

8.00 

o 

in 

• 

NR 

s 

1.00 

1.19 

4250 

1360 

2.17 

828 

45.6 

258 

997 

P2 

X 

9.84 

RAM 

1.06 

3.08 

-3.79 

-.06 

.78 

1.06 

-.61 

T2 

= 

489 

BLEED 

.03 

-3.50 

7.36 

-.43 

-1.37 

.03 

2.42 

ERI 

X 

0 

POWER 

-.10 

17.40 

1.12 

.88 

3.80 

-.10 

7.64 

.60 

NR 

* 

1.00 

1.28 

5320 

660 

4.26 

833 

46.5 

270 

968 

P2 

'  x 

10.58 

RAM 

1.06 

5.82 

-8.30 

-.05 

.80 

1.06 

-.55 

T2 

= 

499 

BLEED 

.03 

-7.80 

13.18 

-.39 

-1.36 

.03 

2.45 

ERI 

* 

0 

POWER 

-.10 

35.79 

-15.16 

.87 

3.76 

-.10 

7.50 

. 

<o 

o 

NR 

X 

1.00 

1.69 

9340 

-1690 

-1.340 

861 

50.6 

316 

873 

P2 

.* 

14.03 

RAM 

1.00 

-1.63 

1.63 

-.03 

.87 

1.00 

-.38 

T2 

‘at 

541 

BLEED 

.01 

4.70 

.10 

-.48 

-1.57 

.01 

2.12 

ERI 

X 

0 

POWER 

-.01 

-14.41 

38.35 

.73 

3.47 

-.01 

6.74 

1.15 

NR 

X 

.994 

2.26 

13900 

-3970 

-.430 

902 

57.6 

369 

803 

P2 

X 

18.76 

RAM 

1.01 

-.48 

.50 

-.02 

.90 

1.01 

-.29 

T2 

X 

589 

BLEED 

.01 

2.66 

4.64 

-.45 

-1.57 

.01 

1.95 

ERI 

X 

0 

POWER 

-.02 

-6.61 

36.58 

.58 

3.18 

-.02 

6.14 

\ 
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UE1  0421  y 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.11.0  JANUARY  1464 

STANDARO  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  15000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T  8 

A8 

FGB 

FN8 

SFCB 

W2K 

BTANG 

•  30 

1.06 

1.26 

3168 

746 

1587 

5450 

3070 

1.03 

383 

6.6 

RAM 

.35 

-.30 

-.54 

.00 

1.54 

1.87 

-2.39 

.12 

.00 

BLEED 

-.21 

3.08 

1.06 

.00 

-.78 

-1.40 

4.58 

.03 

.00 

POWER 

1.04 

18.26 

5.19 

.00 

4.63 

8.34 

9.72 

-.16 

.00 

.40 

1.12 

1.27 

3051 

735 

1587 

5800 

2530 

1.21 

380 

6.6 

RAM 

.34 

-.40 

-.54 

.00 

1.48 

2.00 

-2.67 

.09 

•  00 

BLEED 

-.19 

3.22 

1.02 

.00 

-.83 

-1.93 

5.30 

.02 

.00 

POWER 

.98 

18.64 

4.98 

.00 

4.50 

10.46 

7.97 

-.11 

.00 

•  50 

1.19 

1.29 

2946 

725 

1587 

6210 

1960 

1.50 

375 

6.6 

RAM 

.36 

-.13 

-.40 

•  00 

1.55 

2.61 

-3.15 

.06 

.00 

BLEED 

-.20 

3.47 

1.02 

.00 

-.83 

-2.68 

6.42 

.03 

.00 

POWER 

.96 

18.57 

4.60 

.00 

4.14 

13.35 

5.06 

-.10 

.00 

.60 

1.28 

1.31 

2803 

714 

1587 

6620 

1300 

2.16 

368 

6.6 

RAM 

.40 

-.07 

-.36 

.00 

1.58 

3.73 

-4.67 

.06 

.00 

BLEED 

-.21 

3.84 

1.02 

.00 

-.83 

-4.37 

8.78 

.03 

.00 

POWER 

.96 

19.26 

4.41 

.00 

3.84 

20.05 

-.75 

-.10 

.00 

o 

O' 

• 

1.69 

1.40 

2260 

689 

1587 

8470 

-870 

-2.590 

337 

6.6 

RAM 

.50 

.13 

-.20 

.00 

1.59 

-4.65 

3.87 

.00 

.00 

BLEED 

-.33 

4.81 

.81 

.00 

-1.03 

10.06 

-4.56 

.01 

.00 

POWER 

.96 

22.41 

3.53 

.00 

3.17 

-30.87 

58.23 

-.01 

.00 

1.15 

2.26 

1.54 

1718 

685 

1587 

11000 

-2910 

-.590 

308 

6.6 

RAM 

.61 

.04 

-.14 

.00 

1.60 

-1.23 

1.19 

.00 

.00 

BLEED 

-.40 

7.48 

.75 

.00 

-1.04 

4.01 

3.27 

.01 

.00 

POWER 

1.00 

29.19 

2.96 

.00 

2.61 

-9.98 

40.47 

-.02 

.00 
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ttKI  84219 


CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.13.4  JANUARY  1964 

STANOARD  OAY  PRESSURE  ALTITUDE  15000  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.30 

NR 

» 

1.00 

1.06 

1600 

-270 

-5.195 

712 

25.5 

163 

895 

P2 

St 

8.83 

RAM 

1.36 

-.39 

-1.38 

-.16 

.44 

1.36 

-1.32 

T2 

3 

474 

BLEED 

.01 

3.51 

.59 

-.45 

-1.33 

.01 

2.64 

ERI 

3 

0 

POWER 

-.09 

-61.78 

112.03 

2.07 

7.80 

-.09 

16.20 

.40 

NR 

S 

1.00 

1.12 

2210 

-780 

-1.675 

714 

25.7 

168 

864 

P2 

= 

9.26 

RAM 

1.16 

.44 

-1.95 

-.12 

.53 

1.16 

-1.13 

T2 

St 

480 

BLEED 

.01 

1.58 

2.94 

-.42 

-1.33 

.01 

2.66 

ERI 

3 

0 

POWER 

-.08 

-15.88 

60.24 

1.55 

7.32 

-.08 

15.04 

•  50 

NR 

3 

1.00 

1.19 

2880 

-1350 

-.875 

718 

25.9 

175 

826 

P2 

'* 

9.84 

RAM 

1.13 

.62 

-2.31 

-.11 

.54 

1.13 

-1.10 

T2 

X 

489 

BLEED 

.01 

1.09 

3.79 

—  .  46 

-1.40 

.01 

2.53 

ERI 

= 

0 

POWER 

-.06 

-9.48 

57.30 

1.62 

7.37 

-.06 

14.95 

•  60 

NR 

3 

1.00 

1.28 

3640 

-1980 

-.520 

722 

26.3 

184 

783 

P2 

'  3 

10.58 

RAM 

1.08 

.66 

-2.64 

-.11 

.55 

1.08 

-1.07 

T2 

S 

499 

BLEEO 

.02 

1.02 

4.49 

-.51 

-1.47 

.02 

2.37 

ERI 

* 

0 

POWER 

-.08 

-6.52 

61.35 

1.71 

7.57 

-.08 

15.15 

.90 

NR 

3 

1.00 

1.69 

7520 

-4460 

-.175 

789 

35.3 

254 

690 

P2 

'  as 

14.03 

RAM 

1.57 

.72 

-.74 

.22 

1.68 

1.57 

-.49 

T2 

3 

541 

BLEED 

-2.28 

.44 

-.44 

-1.75 

-5.56 

-2.28 

.63 

ERI 

St 

100 

POWER- 

15.93 

-5.60 

5.66 

-6.61 

-22.48- 

15.93 

2.32 

1.15 

NR 

* 

.994 

2.26 

13000 

-4970 

-.220 

877 

51.0 

345 

734 

P2 

* 

18.76 

RAM 

1.48 

-.32 

2.04 

.22 

1.75 

1.48 

-.02 

T2 

s 

589 

BLEED 

-2.90 

4.31 

-10.79 

-2.06 

-7.17 

-2.90 

-.93 

ERI 

s 

100 

POWER- 

10.87 

5.13 

-22.02 

-4.73 

-17.20- 

10.87 

-2.30 
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CONFIDENTIAL 

GRT  RA91Q 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.13.4  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  15000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T  8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.30 

1.06 

RAM 

BLEED 

POWER 

1.04 

.07 

-.03 

.41 

1412 

-1.79 

4.13 

43.02 

651 

-.93 

1.08 

9.13 

2400 

.00 

.00 

.00 

1470 

1.71 

-.70 

12.44- 

-130 

-2.46 

7.76 

-136.70 

-10.475 

.59 

-3.25 

209.68 

259 

.38 

.01 

-.09 

6.6 

.00 

.00 

.00 

•  40 

1.12 

RAM 

BLEED 

POWER 

1.04 

.06 

-.05 

.33 

1312 

-1.46 

4.59 

43.36 

639 

-.70 

1.07 

8.28 

2400 

.00 

.00 

.00 

1580 

1.54 
—  e  8  4 

8.55 

-640 

.20 

2.12 

-21.41 

-2.060 

-1.68 

2.39 

66.27 

257 

.16 

.01 

-.08 

6.6 

.00 

.00 

.00 

.50 

1.19 

RAM 

BLEED 

POWER 

1.05 

.07 

-.06 

.21 

1185 

-1.61 

4.95 

47.24 

626 

-.64 

.98 

7.90 

2400 

.00 

.00 

.00 

1690 

1.57 

-.93 

8.21 

-1190 

.51 

1.35 

-11.77 

-.995 

-2.18 

3.53 

59.76 

254 

.14 

.01 

-.06 

6.6 
.00 
.00 
•  00 

.60 

1.28 

RAM 

BLEED 

POWER 

1.05 

.09 

-.06 

.42 

1031 

-1.89 

5.58 

54.40 

612 

-.59 

.89 

7.66 

2400 
.00 
.00 
•  00 

1820 

1.57 
-1.18 

7.57 

-1810 

.59 

1.22 

-7.78 

-.570 

-2.55 

4.28 

62.71 

251 

.09 

.02 

-.08 

6.6 

.00 

.00 

.00 

.90 

1.69 

RAM 

BLEED 

POWER 

1.10 

.27 

-.62 

-3.43 

780 

-.00 

.00 

.00 

603 

-.17 

-.04 

-.19 

2400 
.00 
.00 
.00  - 

3360 

2.79 

-6.18 

•30.57 

-4160 

.59 

.87 

-4.09 

-.190  272 

—.61  .60 
-.86-2.28 
4.1-15.93 

6.6 
.00 
•  00 
.00 

L.  15 

2.26 

RAM 

BLEED 

POWER 

1.40 
.79 
-2.28 
-6.46  - 

1081 
1.75 
-7.17 
17.20  - 

653 

.03 

-.77 

1.93 

1690 
.00 
.00 
.00  - 

8920 

2.59 

-7.34 

20.74 

-4110 

-.93 

6.75 

10.55 

-.265  288 

2.57  .50 

-12.65-2.90 
-26.9-10.87 

6.6 

.00 

.00 

.00 
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GEI  84219 


CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A.  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  1.0  JANUARY  1964 

STANDARO  DAY  +  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  15000  FEET 


HO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.30 

NR 

35 

1.00 

1.06 

3410 

24400 

2.52 

1096 

91.5 

332 

1765 

P2 

- 

8.83 

RAH 

1.00 

1.81 

-.96 

-.00 

1.01 

1.00 

.00 

T2 

3= 

514 

BLEED 

.11 

-3.62 

1.79 

-.63 

-1.96 

.11 

-.00 

ERI 

•  St 

0 

POWER 

.20 

-2.00 

2.37 

.07 

.23 

.20 

-.01 

.40 

NR 

a 

1.00 

1.12 

4720 

2  5400 

2.50 

1104 

94.7 

344 

1765 

P2 

a 

9.26 

RAH 

1.00 

1.80 

-.95 

-.00 

1.01 

1.00 

.00 

T2 

* 

521 

BLEED 

.08 

-3. 82 

1.70 

-.60 

-1.95 

.08 

-.00 

ERI 

a 

0 

POWER 

.12 

-1.97 

2.32 

.06 

.21 

.12 

-.01 

.50 

NR 

s 

1.00 

1.19 

6180 

26500 

2.49 

1116 

99.0 

361 

1765 

P2 

s 

9.84 

RAM 

1.00 

1.79 

-.93 

-.00 

1.01 

1.00 

-.00 

T2 

'  a 

531 

BLEEO 

.05 

-4.32 

1.15 

-.57 

-1.92 

.05 

-.00 

ERI 

a 

0 

POWER 

.05 

-2.86 

.89 

.06 

.19 

.05 

-.00 

.60 

NR 

a 

1.00 

1.28 

7830 

27800 

2.50 

1130 

104.4 

381 

1765 

P2 

10,58 

RAM 

1.00 

1.78 

-.91 

-.00 

1.01 

1.00 

-.00 

T2 

"at 

542 

BLEED 

.05 

-4.91 

.50 

-.54 

-1.89 

.05 

.00 

ERI 

33 

0 

POWER 

.00 

-3.79 

-.52 

.05 

.18 

.00 

-.00 

.90 

NR 

X 

1.00 

1.69 

14500 

33200 

2.40 

1188 

127.8 

470 

1765 

P2 

'  X 

14.03 

RAM 

1.00 

1.69 

-.74 

-.00 

1.01 

1.00 

.00 

T2 

X 

587 

BLEED 

.14 

-5,99 

-.17 

-.53 

-1.83 

.14 

-.01 

ERI 

X 

1 

POWER 

.04 

-4.68 

-1.63 

.03 

.14 

.04 

.00 

1.15 

NR 

a 

.994 

2.26 

22900 

38900 

2.29 

1252 

156.0 

580 

1765 

P2 

* 

18.76 

RAM 

1.01 

1.60 

-.65 

-.00 

1.01 

1.01 

-.00 

T2 

X 

639 

BLEED 

.08 

-6.97 

.13 

-.55 

-1.85 

.08 

.01 

ERI 

= 

l 

POWER 

-.01 

-4.47 

-1.04 

.03 

.13 

-.01 

.00 
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GET  84219 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  1.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  +  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  15000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

AB 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.30 

1.06 

2.06 

61586 

3333 

2333 

28800 

25400 

2.43 

550 

6.6 

RAH 

1.02 

.94 

-.01 

-.07 

1.65 

1.73 

-.87 

.00 

.00 

BLEED  -3.15 

-1.93 

-.78 

1.93 

-3.40 

-3.87 

2.07 

.11 

.00 

POWER  -3.93 

.34 

-.20 

3.96 

-2.47 

-2.83 

3.23 

.20 

.00 

.40 

1.12 

2.13 

63555 

3332 

2342 

31100 

26300 

2.41 

548 

6.6 

RAM 

1.02 

.94 

-.01 

-.02 

1.62 

1.73 

—  •  86 

.00 

.00 

BLEED  -3.13 

-2.22 

-.91 

1.66 

-3.40 

-4.03 

1.93 

.08 

.00 

POWER  -3.73 

.32 

-.16 

3.72 

-2.28 

-2.71 

3.09 

.12 

.00 

.50 

1.19 

2.21 

66147 

3331 

2358 

33600 

27400 

2.41 

545 

6.6 

RAM 

1.01 

.94 

-.00 

-.02 

1.58 

1.71 

-.84 

.00 

.00 

BLEED  -3.04 

-3.25 

-1.41 

1.22 

-3.57 

-4.38 

1.22 

.05 

.00 

POWER  -3.37 

-1.98 

-1.21 

2.60 

-2.66 

-3.27 

1.31 

.05 

.00 

•  60 

1.28 

2.32 

69408 

3331 

2375 

36400 

28600 

2.43 

541 

6.6 

RAM 

1.01 

.95 

-.01 

-.02 

1.55 

1.70 

-.82 

.00 

.00 

BLEED  -2.96 

-4.45 

-2.02 

.74 

-3.78 

-4.82 

.41 

.05 

.00 

POWER  -3.00 

-4.30 

2.31 

1.49 

-3.05 

-3.89 

-.42 

.00 

.00 

.90 

1.69 

2.78 

79798 

3258 

2402 

48300 

33800 

2.36 

523 

6.6 

RAM 

1.01 

1.01 

.02 

.00 

1.45 

1.65 

-.69 

.00 

.00 

BLEED  -2.84 

-6.14 

-3.30 

-.03 

-4.04 

-5.83 

-.34 

.14 

.00 

POWER  -2.23 

-6.24 

-3.74 

-.06 

-3.18 

-4.55 

-1.76 

.04 

.00 

1.15 

2.26 

3.34 

89102 

3117 

2401 

62500 

39600 

2.25 

505 

6.6 

RAM 

1.02 

1.01 

.01 

.00 

1.38 

1.60 

-.64 

•  00 

.00 

BLEED  -3.20 

-6.85 

-3.94 

-.03 

-4.34 

-6.90 

.06 

.08 

.00 

POWER  “2.07 

-5.46 

-3o  52 

-.04 

-2.81 

-4.43 

-1.09 

-.01 

.00 
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UK1  B4Z18 

GFNFR  Al  FlFf-TRIC  GF4/FAA  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  2.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  +  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  15000  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

•  30 

NR 

= 

1.00 

1.06 

3410 

21600 

2.20 

1096 

91.5 

332 

1765 

P2 

* 

8.83 

RAM 

1.00 

1.84 

-.98 

-.00 

1.01 

1.00 

.00 

T2 

= 

514 

BLEED 

.11 

-3.58 

2.01 

-.63 

-1.96 

.11 

-.00 

ERI 

0 

POWER 

.20 

-1.86 

2.26 

.07 

.23 

.20 

-.01 

• 

-e* 

o 

NR 

s 

1.00 

1.12 

4720 

22400 

2.19 

1104 

94.7 

344 

1765 

P2 

= 

9.26 

RAM 

1.00 

1.84 

-.98 

-.00 

1.01 

1.00 

.00 

T2 

= 

521 

BLEED 

.08 

-3.70 

2.14 

-.60 

-1.95 

.08 

-  .00 

ERI 

= 

0 

POWER 

.12 

-1.84 

2.22 

o  06 

.21 

.12 

-.01 

• 

ut 

o 

NR 

a 

1.00 

1.19 

6180 

23400 

2.18 

1116 

99.0 

361 

1765 

P2 

s 

9.84 

RAM 

1.00 

1.84 

-.98 

-.00 

1.01 

1.00 

-.00 

T2 

= 

531 

BLEED 

.05 

-3.77 

2.25 

-.57 

-1.92 

.05 

-.00 

ERI 

* 

0 

POWER 

.05 

-1.80 

2.16 

.06 

.19 

.05 

-.00 

.60 

NR 

a 

1.00 

1.28 

7830 

24400 

2.20 

1130 

104.4 

381 

1765 

P2 

10.58 

RAM 

1.00 

1.84 

-.97 

-.00 

1.01 

1.00 

-.00 

T2 

* 

542 

BLEED 

.05 

-3.83 

2.33 

-.54 

-1.89 

.05 

.00 

ERI 

0 

POWER 

.00 

-1.73 

2.06 

.05 

.18 

.00 

-.00 

.90 

NR 

a 

1.00 

1.69 

14500 

29500 

2.18 

1188 

127.8 

470 

1765 

P2 

s 

14.03 

RAM 

1.00 

1.73 

-.84 

-.00 

1.01 

1.00 

.00 

T2 

a 

587 

BLEED 

.14 

-3.83 

2.39 

-.53 

-1.83 

.14 

-.01 

ERI 

3 

0 

POWER 

.04 

-1.38 

1.65 

.03 

.14 

.04 

.00 

.15 

NR 

a 

.994 

2.26 

22900 

35900 

2.14 

1252 

156.0 

580 

1765 

P2 

3 

18.76 

RAM 

1.01 

1.65 

-.73 

-.00 

1.01 

1.01 

-.00 

T2 

639 

BLEED 

.08 

-4.27 

2.87 

-.55 

-1.85 

.08 

.01 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.01 

-1.45 

1.71 

.03 

.13 

-.01 

.00 
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GEI  94219 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  2.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  ♦  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  15000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T  8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.30 

1.06 

2.10 

47509 

2872 

2106 

26600 

23200 

2.05 

550 

6.6 

RAM 

1.02 

.95 

-.01 

-.04 

1.62 

1.72 

-.84 

.00 

.00 

BLEED 

-3.08 

-1.68 

-.78 

1.76 

-3.27 

-3.77 

2.22 

.11 

.00 

POWER 

-3.79 

.38 

-.20 

3.80 

-2.30 

-2.67 

3.10 

.20 

.00 

.40 

1.12 

2.17 

49029 

2870 

2114 

28700 

24000 

2.04 

548 

6.6 

RAM 

1.02 

.95 

-.01 

-.03 

1.60 

1.71 

-.84 

.00 

.00 

BLEED 

-3.08 

-1.68 

-.75 

1.75 

-3.21 

-3.85 

2.31 

.08 

.00 

POWER 

-3.60 

.36 

-.15 

3.57 

-2.13 

-2.57 

2.98 

.12 

.00 

.50 

1.19 

2.25 

5 1029 

2868 

2127 

31100 

24900 

2.05 

545 

6.6 

RAM 

1.01 

.95 

-.01 

-.02 

1.57 

1.71 

-.82 

.00 

.00 

BLEED 

-3.06 

-1.66 

-.72 

1.72 

-3.10 

-3.89 

2.37 

.05 

.00 

POWER 

-3.38 

.33 

-.10 

3.30 

-1.94 

-2.43 

2.81 

.05 

.00 

.60 

1.28 

2.36 

53542 

2867 

2141 

33700 

25800 

2.07 

541 

6.6 

RAM 

1.01 

.95 

-.01 

-.02 

1.53 

1.69 

-.80 

.00 

.00 

BLEED 

-3.06 

-1.63 

-.69 

1.73 

-2.98 

-3.90 

2.42 

.05 

.00 

POWER 

-3.17 

.31 

-.06 

3.08 

-1.73 

-2.26 

2.61 

•  00 

.00 

.90 

1.69 

2.82 

64295 

2862 

2197 

45100 

30600 

2.10 

523 

6.6 

RAM 

1.01 

.96 

-.01 

-.02 

1.43 

1.63 

-.72 

.00 

.00 

BLEED 

-3.13 

-1.58 

-.69 

1.90 

-2.61 

-3.91 

2.47 

.14 

.00 

POWER 

-2.63 

.25 

-.05 

2.61 

-1.14 

-1.69 

1.97 

.04 

.00 

1.15 

2.26 

3.37 

77019 

2851 

2259 

59500 

36700 

2.10 

505 

6.6 

RAM 

1.02 

.98 

-.01 

-.01 

1.37 

1.59 

-.66 

.00 

.00 

BLEEO 

-3.59 

-1.58 

-.63 

2.35 

-2.58 

-4.24 

2.84 

.08 

.00 

POWER 

-2.48 

.23 

-.01 

2.45 

-.91 

•1.47 

1.74 

-.01 

.00 
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GEI  84219 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  3.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  t  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  15000  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.30 

NR 

35 

1.00 

1.06 

3410 

18000 

1.85 

1096 

91.5 

332 

1765 

P2 

» 

8.83 

RAM 

1.00 

1.72 

-.83 

-.00 

1.01 

1.00 

.00 

T2 

a 

514 

BLEED 

.11 

-3.78 

2  e  26 

- .  63 

— 1.96 

.11 

-.00 

ERI 

* 

0 

POWER 

.20 

-2.58 

3.08 

.07 

.23 

.20 

-.01 

.40 

NR 

SB 

1.00 

1.12 

4720 

18400 

1.87 

1104 

94.7 

344 

1765 

P2 

3 

9.26 

RAM 

1.00 

1.73 

-.83 

-.00 

1.01 

1.00 

.00 

T2 

a 

521 

BLEED 

.08 

-3.91 

2.41 

-.60 

-1.95 

.08 

-.00 

ERI 

3 

0 

POWER 

.12 

-2.52 

2.99 

.06 

.21 

.12 

-.01 

.50 

NR 

a 

1.00 

1.19 

6180 

18900 

1.90 

1116 

99.0 

361 

1765 

P2 

3 

9.84 

RAM 

1.00 

1.84 

-.96 

-.00 

1.01 

1.00 

-.00 

T2 

'  S 

531 

BLEED 

.05 

-3.84 

2.36 

-.57 

-1.92 

.05 

-.00 

ERI 

a 

0 

POWER 

.05 

-1.53 

1.95 

.06 

.19 

.05 

-.00 

.60 

NR 

— 

1.00 

1.28 

7830 

19700 

1.91 

1130 

104.4 

381 

1765 

P2 

3 

10.58 

RAM 

1.00 

1.96 

-1.10 

—  o  00 

1.01 

1.00 

-.00 

T2 

S 

542 

BLEED 

.05 

-3.96 

2.52 

-.54 

-1.89 

.05 

.00 

ERI 

a 

0 

POWER 

.00 

-1.53 

1.92 

.05 

.18 

.00 

-.00 

.90 

NR 

a 

1.00 

1.69 

14500 

23600 

1.92 

1188 

127.8 

470 

1765 

P2 

a 

14.03 

RAM 

1.00 

1.87 

-.99 

-.00 

1.01 

1.00 

.00 

T2 

m 

587 

BLEED 

.14 

-3.99 

2.61 

-.53 

-1.83 

.14 

-.01 

ERI 

a 

0 

POVJER 

.04 

-1.16 

1.48 

.03 

.14 

.04 

.00 

1.15 

NR 

3 

.994 

2.26 

22900 

28700 

1.88 

1252 

156.0 

580 

1765 

P2 

a 

18.76 

RAF 

1.01 

1.79 

-.89 

-.00 

1.01 

1.01 

-.00 

T2 

a 

639 

BLEED 

.08 

-4.38 

3.07 

-.55 

-1.85 

.08 

.01 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.01 

-1.11 

1.41 

.03 

.13 

-.01 

.00 
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rjWT  R421 9 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  3.0  JANUARY  1964 

STANOARO  DAY  ♦  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  15000  FEET 


NO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T  8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.30 

1.06 

2.14 

33432 

2294 

1826 

23700 

20300 

1.64 

550 

6.6 

RAM 

1.01 

.97 

-.01 

-.03 

1.61 

1.71 

-.81 

.00 

.00 

BLEED 

-3.01 

-1.64 

-.79 

1.70 

-3.16 

-3.71 

2.19 

.11 

.00 

POWER 

-3.64 

.45 

-.21 

3.63 

-2.14 

-2.53 

3.03 

.20 

.00 

.40 

1.12 

2.21 

34504 

2294 

1833 

25600 

20900 

1.65 

548 

6.6 

RAM 

1.01 

.97 

-.01 

-.03 

1.58 

1.71 

-.81 

.00 

.00 

BLEEO 

-3.02 

-1.64 

-.76 

1.69 

-3.10 

-3.82 

2.31 

•  08 

.00 

POWER 

-3.45 

.43 

-.16 

3.42 

-1.98 

-2.45 

2.93 

.12 

.00 

•  50 

1.19 

2.29 

35911 

2294 

1844 

27700 

21500 

1.67 

545 

6.6 

RAM 

1.01 

.97 

-.00 

-.02 

1.55 

1.71 

-.81 

.00 

•  00 

BLEEO 

-2.99 

-1.62 

-.73 

1.67 

-3.00 

-3.88 

2.40 

.05 

.00 

POWER 

-3.25 

.40 

-.12 

3.18 

-1.81 

-2.34 

2.78 

.05 

.00 

•  60 

1.28 

2.40 

37677 

2294 

1857 

30000 

22100 

1.70 

541 

6.6 

RAH 

1.01 

.97 

-.00 

-.02 

1.52 

1.70 

-.80 

.00 

.00 

BLEED 

-2.99 

-1.59 

-.70 

1.69 

-2.89 

-3.93 

2.48 

*05 

.00 

POWER 

-3.04 

.37 

-.07 

2.97 

-1.62 

-2.19 

2.60 

.00 

.00 

.90 

1.69 

2.88 

45198 

2296 

1905 

40100 

25700 

1.76 

523 

6.6 

RAM 

1.01 

.98 

-.00 

-.02 

1.42 

1.65 

-.74 

.00 

•  00 

BLEED 

-3.04 

-1.54 

-.70 

1.84 

-2.53 

-4.03 

2.66 

.14 

•  00 

POWER 

-2.52 

.30 

-.07 

2.51 

-1.06 

-1.68 

2.02 

.04 

•  00 

1.15 

2.26 

3.44 

54029 

2294 

1960 

53000 

30100 

1.79 

505 

6.6 

RAM 

1.02 

.99 

-.00 

-.01 

1.36 

1.62 

-.69 

.00 

•  00 

BLEEO 

-3. 48 

-1.51 

-.64 

2.25 

-2.50 

-4.45 

3.15 

.08 

.00 

POWER 

-2.37 

•  28 

-.02 

2.33 

-.85 

-1.49 

1.80 

-.01 

.00 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  4.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  ♦  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  15000  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.30 

NR 

2 

1.00 

1.06 

3410 

14500 

1.33 

1096 

91.5 

332 

1765 

P2 

= 

8.83 

RAM 

1.00 

1.73 

-.79 

-.00 

1.01 

1.00 

.00 

T2 

= 

514 

BLEED 

.11 

-3.78 

2.36 

—  e  63 

-1.96 

.11 

-.00 

ERI 

a 

0 

POWER 

.20 

-2.49 

3.17 

.07 

.23 

.20 

-.01 

.40 

NR 

m 

1.00 

1.12 

4720 

14600 

1.36 

1104 

94.7 

344 

1765 

P2 

E 

9.26 

RAM 

1.00 

1.75 

-.81 

-.00 

1.01 

1.00 

.00 

T2 

a 

521 

BLEED 

.08 

-3.97 

2.57 

-.60 

-1.95 

.08 

-.00 

ERI 

a 

0 

POWER 

.12 

-2.48 

3.12 

.06 

.21 

.12 

-.01 

.50 

NR 

m 

1.00 

1.19 

6180 

14700 

1.41 

1116 

99.0 

361 

1765 

P2 

x 

9.84 

RAM 

1.00 

1.77 

-.83 

-.00 

1.01 

1.00 

-.00 

T2 

'  m 

531 

BLEED 

.05 

-4.13 

2.77 

-.57 

-1.92 

.05 

-.00 

ERI 

m 

0 

POWER 

.05 

-2.42 

3.03 

.06 

.19 

.05 

-.00 

.60 

NR 

a 

1.00 

1.28 

7830 

14800 

1.47 

1130 

104.4 

381 

1765 

P2 

'  2 

10.58 

RAM 

1.00 

1.78 

-.34 

-.00 

1.01 

1.00 

-.00 

T2 

X 

542 

BLEED 

.05 

-4.29 

2.98 

-.54 

-1.89 

.05 

.00 

ERI 

X 

0 

POWER 

.00 

-2.33 

2.90 

.05 

.18 

.00 

-.00 

.90 

NR 

X 

1.00 

1.69 

14500 

15900 

1.64 

1188 

127.8 

470 

1765 

P2 

X 

14.03 

RAM 

1.00 

1.78 

-.85 

-.00 

1.01 

1.00 

.00 

T2 

'a 

58* 

BLEED 

.14 

-4.79 

3.62 

-.53 

-1.83 

.14 

-.01 

ERI 

a 

0 

POWER 

.04 

-1.95 

2.42 

.03 

.14 

.04 

.00 

1.15 

NR 

X 

.994 

2.26 

22900 

18300 

1.69 

1252 

156.0 

580 

1765 

P2 

'a 

18.76 

RAM 

1.01 

2.23 

-1.37 

-.00 

1.01 

1.01 

-.00 

T2 

'a 

639 

BLEED 

.08 

-5.36 

4.36 

-.55 

-1.85 

.08 

.01 

ERI 

s 

0 

POWER 

-.01 

-1.14 

1.56 

.03 

.13 

-.01 

.00 
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GET  84219 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  4.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  ♦  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  15000  FEET 


' 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T  8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

1.06 

2.18 

19355 

1617 

1491 

19900 

16500 

1.18 

550 

6.6 

RAM 

1.01 

1.01 

.01 

-.03 

1.60 

1.72 

-.78 

.00 

.00 

BLEED 

-2.94 

-1.56 

-.79 

1.66 

-3.04 

-3.69 

2.26 

.11 

.00 

POWER 

-3.-49 

.63 

-.24 

3.48 

-1.98 

-2.43 

3.  11 

.20 

.00 

•  40 

1.12 

2.25 

19978 

1618 

1497 

21400 

16700 

1.20 

548 

6.6 

RAM 

1.01 

1.01 

.01 

-.03 

1.57 

1.73 

-.79 

.00 

.00 

BLEED 

-2.95 

-1.55 

-.76 

1.65 

-2.98 

-3.85 

2.44 

.08 

.00 

POWER 

-3.31 

.60 

-.20 

3.27 

-1.84 

-2.40 

3.04 

.12 

.00 

.50 

1,19 

2.34 

20793 

1621 

1507 

23200 

17000 

1.22 

545 

6.6 

RAM 

1.01 

1.01 

.02 

-.02 

1.54 

1.74 

-.80 

.00 

.00 

BLEED 

-2.93 

-1.53 

-.73 

1.63 

-2.90 

-3.97 

2.59 

•05 

.00 

POWER 

-3.11 

.56 

-.15 

3.03 

-1.69 

-2.33 

2.93 

.05 

.00 

.60 

1.28 

2.46 

21811 

1624 

1517 

25100 

17300 

1.26 

541 

6.6 

RAM 

1.01 

1.01 

•  01 

-.03 

1.51 

1.74 

-.80 

.00 

.00 

BLEED 

-2.92 

-1.50 

-.70 

1.64 

-2.79 

-4.08 

2.75 

.05 

.00 

POWER 

-2.92 

.52 

-.12 

2.82 

-1.52 

-2.22 

2.78 

.00 

.00 

.90 

1.69 

2.94 

26101 

1637 

1556 

33600 

19200 

1.36 

523 

6.6 

RAM 

1.01 

1.01 

.01 

-.03 

1.41 

1.72 

-.78 

.00 

.00 

BLEED 

-2.97 

-1.42 

-.69 

1.80 

-2.44 

-4.39 

3.18 

.14 

.00 

POWER 

-2.41 

.43 

-.11 

2.39 

-1.00 

-1.79 

2.25 

.04 

.00 

1.15 

2.26 

3.52 

31038 

1647 

1606 

44500 

21700 

1.43 

505 

6.6 

RAM 

1.02 

1.02 

.01 

-.00 

1.35 

1.72 

-.77 

•  03 

.00 

BLEED 

-3.38 

-1.35 

-.61 

2. 15 

-2.39 

-5.01 

3.96 

.08 

.00 

POWER 

-2.26 

.40 

-.05 

2. 18 

-.80 

-1.64 

2.07 

-.01 

.00 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIHATEO  PERFORMANCE 
P.S*  5.0  JANUARY  1964 

STANOARO  DAY  +  40  F  PRESSURE  ALTITUOE  L5000  FEET 


MO 

P2/P0 

FO 

FN 

SFC 

TE 

PE 

M2 

TC 

.30 

Nk 

3 

1.00 

1.06 

3410 

12500 

.93 

1096 

91.5 

332 

1765 

P2 

= 

8.83 

RAM 

1.00 

1.63 

-.67 

-.00 

1.01 

1.00 

.00 

T2 

S 

514 

8LEE0 

.11 

-3.94 

2.82 

-.63 

-1.96 

.11 

-.00 

ERI 

3X 

0 

POWER 

.20 

-3.26 

4.24 

.07 

.23 

.20 

-.01 

.40 

NR 

« 

1.00 

1.12 

4720 

12400 

.97 

1104 

94.7 

344 

1765 

P2 

a 

9.26 

RAM 

1.00 

1.64 

-.68 

-.00 

1.01 

1.00 

.00 

T2 

M 

521 

BLEED 

.08 

-4.08 

2.97 

-.60 

-1.95 

.08 

-.00 

ERI 

M 

0 

POWER 

.12 

-3.36 

4.31 

.06 

.21 

.12 

-.01 

.50 

NR 

m 

1.00 

1.19 

6180 

12200 

1.02 

1116 

99.0 

361 

1765 

P2 

m 

9.84 

RAM 

1.00 

1.64 

-.69 

-.00 

1.01 

1.00 

-.00 

T2 

m 

531 

BLEEO 

.05 

-3.86 

2.75 

-.57 

-1.92 

.05 

-.00 

ERI 

s 

0 

POWER 

.05 

-1.92 

2.76 

.06 

•  19 

.05 

-.00 

.60 

NR 

n 

1.00 

1.28 

7830 

12300 

1.06 

1130 

104.4 

381 

1765 

P2 

-10.59 

RAM 

1.00 

2.09 

-1.21 

-.00 

1.01 

1.00 

-.00 

T2 

B 

542 

BLEEO 

.05 

-4.50 

3.49 

-.54 

-1.89 

.05 

.00 

ERI 

m 

0 

POWER 

.00 

-2.00 

2.79 

.05 

.18 

.00 

-.00 

.90 

NR 

m 

1.00 

1.69 

14500 

13500 

1.14 

1188 

127.8 

470 

1765 

P2 

M 

14.03 

RAM 

1.00 

2.05 

-1.15 

-.00 

1.01 

1.00 

.00 

T2 

M 

587 

BLEEO 

.14 

-4.97 

4.14 

-.53 

-1.83 

.14 

-.01 

ERI 

m 

0 

POWER 

.04 

-1.75 

2.41 

.03 

*14 

.04 

.00 

1.15 

NR 

m 

.994 

2.26 

22900 

14900 

1.20 

1252 

156.0 

580 

1765 

P2 

-18.76 

RAM 

1.01 

2.02 

-1.11 

-.00 

1.01 

1.01 

-.00 

T2 

m 

639 

BLEEO 

.08 

-5.89 

5.39 

-.55 

-1.85 

.08 

.01 

ERI 

* 

0 

POWER 

-.01 

-1.75 

2.39 

.03 

.13 

-.01 

•  00 
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GEI  8421 9 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P. S.  5.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  +  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  15000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.30 

1.06 

2.21 

11656 

1226 

1281 

17300 

13800 

.84 

550 

6.6 

RAM 

1.01 

1.01 

.00 

-.05 

1.58 

1.72 

-.78 

.00 

.00 

BLEED 

-2.91 

-1.29 

-.67 

1.74 

-2.91 

-3.66 

2.51 

.11 

.00 

POWER 

-3.40 

.90 

-.29 

3.42 

-1.91 

-2.43 

3.38 

.20 

.00 

.40 

1.12 

2.28 

12006 

1228 

1285 

18600 

13900 

.86 

548 

6.6 

RAM 

1.01 

1.01 

.00 

-.05 

1.55 

1.74 

-.80 

.00 

.00 

BLEED 

-2.91 

-1.29 

-.65 

1.72 

-2.87 

-3.87 

2.74 

.08 

85.86 

POWER 

-3.23 

.85 

-.25 

3.21 

-1.78 

-2.43 

3.34 

.12 

.00 

.50 

1.19 

2.37 

12459 

1230 

1293 

20100 

13900 

.89 

545 

15.1 

RAM 

1.01 

1.01 

.00 

-.05 

1.52 

1.75 

-.82 

.00 

11.26 

BLEED 

-2.89 

-1.27 

-.62 

1.70 

-2.79 

-4.04 

2.95 

.05 

.00 

POWER 

-3.04 

.80 

-.21 

2.97 

-1.65 

-2.40 

3.25 

.05 

.00 

.60 

1.28 

2.49 

13023 

1233 

1301 

21800 

14000 

.93 

541 

15.1 

RAM 

1.01 

1.01 

.00 

-.05 

1.49 

1.77 

-.83 

.00 

•  00 

BLEED 

-2.89 

-1.24 

-.61 

1.71 

-2.69 

-4.22 

3.18 

.05 

.00 

POWER 

-2.85 

.75 

-.18 

2.76 

-1.49 

-2.33 

3.13 

•  00 

.00 

.90 

1.69 

2. 98 

15343 

1247 

1332 

29200 

14700 

1.04 

523 

15.1 

RAM 

1.01 

1.01 

.00 

-.05 

1.40 

1.79 

-.86 

.00 

.00 

BLEED 

-2.93 

-1.  13 

-.59 

1.89 

-2.34 

-4.78 

3.92 

.14 

.00 

POWER 

-2.35 

.63 

-.17 

2.36 

-.98 

-1.99 

2.67 

•  04 

.00 

1.15 

2.26 

3.57 

17907 

1260 

1377 

38700 

15800 

1.13 

505 

15.1 

RAM 

1.02 

1.02 

.00 

-.01 

1.34 

1.82 

-.89 

.00 

.00 

BLEED 

-3.33 

-.98 

-.49 

2.18 

-2.28 

-5.70 

5.17 

.08 

.00 

POWER 

-2.20 

.59 

-.09 

2.11 

-.78 

-1.91 

2.55 

-.01 

.00 
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GEI  84219 


CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  7.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  ♦  4Q  F  PRESSURE  ALTITUDE  15000  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.30 

NR 

X 

1.00 

1.06 

3240 

11100 

.95 

1066 

85.0 

315 

1709 

P2 

as 

8.83 

RAM 

1.03 

1.57 

-.69 

-.01 

.99 

1  o  03 

-.05 

T2 

X 

514 

8LEED 

.12 

-.52 

2.71 

-.38 

-1.04 

.12 

2.19 

ERI 

X 

0 

POWER 

-.69 

2.50 

5.02 

.53 

1.82 

-.69 

4.25 

.40 

NR 

X 

1.00 

1.12 

4470 

10900 

.99 

1075 

88.0 

326 

1716 

P2 

n 

» 

9.26 

RAM 

1.03 

1.61 

-.74 

-.01 

.99 

1.03 

-.06 

T2 

’  s 

521 

BLEED 

.26 

-1.00 

2.88 

-.40 

-1.13 

.26 

1.93 

ERI 

X 

0 

POWER 

-.67 

2.86 

4.40 

.51 

1.75 

-.67 

4.10 

.50 

NR 

m 

1.00 

1.19 

5840 

11400 

1.00 

1087 

92.2 

341 

1727 

P2 

9.84 

RAM 

1.03 

1.82 

-.74 

-.01 

.99 

1.03 

-.05 

T2 

X 

531 

BLEED 

.46 

-1.92 

3.15 

-.44 

-1.28 

.46 

1.47 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.46 

2.44 

3.92 

.44 

1.51 

-.46 

3.53 

•  60 

NR 

m 

1.00 

1.28 

7390 

11300 

1.06 

1102 

97.3 

360 

1739 

P2 

-10.58 

RAM 

1.03 

1.63 

-.75 

-.01 

.99 

1.03 

-.05 

T2 

* 

542 

BLEED 

.61 

-3.04 

3.68 

-.47 

-1.43 

.  61 

1.01 

ERI 

m 

0 

POWER 

.17 

•  42 

4.04 

.30 

1.04 

.17 

2.29 

.90 

NR 

m 

1.00 

1.69 

13500 

11800 

1.18 

1151 

115.4 

438 

1765 

P2 

-14.03 

RAM 

1.00 

2.16 

-1.29 

.00 

1.01 

1.00 

•  00 

T2 

m 

587 

BLEED 

.50 

-4.91 

4.03 

-.61 

-1.89 

.50 

-.01 

ERI 

m 

0 

POWER 

.47 

-1.79 

2.57 

.05 

.17 

.47 

-.00 

1.15 

NR 

m 

.994 

2,26 

20400 

12300 

1.24 

1196 

133.1 

519 

1759 

P2 

-18.76 

RAM 

1.01 

2.23 

-1.38 

-.00 

1.01 

1.01 

-.01 

T2 

a 

639 

BLEED 

.61 

-5.42 

4.99 

-.60 

-1.92 

.61 

.24 

ERI 

s 

0 

POWER 

.44 

-1.03 

2.38 

.08 

.30 

.44 

•  38 
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GEI  84219 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  7.0  JANUARY  1964 

STANDARO  OAY  +  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  15000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T  8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.30 

1.06 

2.12 

10469 

1190 

1249 

15800 

12500 

.84 

523 

15.1 

RAM 

.95 

.93 

-.05 

.00 

1.57 

1.72 

-.85 

.03 

.00 

BLEED 

-.22 

2.17 

1.  19 

.00 

-.40 

-.54 

2.73 

.12 

.00 

POWER 

1.37 

7.59 

3.66 

.00 

1.97 

2.66 

4.86 

-.69 

.00 

.40 

1.12 

2.20 

10829 

1196 

1249 

17100 

12600 

.86 

519 

15.1 

RAM 

.94 

.93 

—  .  06 

.00 

1.54 

1.73 

-.88 

.03 

.00 

BLEED 

-.58 

1.80 

.90 

.35 

—  .61 

-.92 

2.76 

.26- 

37.53 

POWER 

1.35 

7.33 

3.51 

.00 

1.83 

2.72 

4.53 

-.67 

.00 

•  50 

1.19 

2.31 

11340 

1205 

1249 

18600 

12700 

.89 

515 

6.6 

RAM 

.96 

.94 

-.05 

.00 

1.51 

1.73 

-.87 

.03- 

25.76 

BLEED 

-1.18 

1.14 

.44 

.86 

-.93 

-1.57 

2.78 

.46 

.00 

POWER 

.88 

6.42 

2.93 

.14 

1.58 

2.52 

3.84 

-.46 

.00 

•  60 

1.28 

2.44 

11952 

1216 

1249 

20200 

12800 

.93 

510 

6.  6 

RAM 

.96 

.94 

-.04 

.00 

1.48 

1.74 

-.87 

.03 

.00 

BLEED 

-1.77 

.47 

.01 

1.39 

-1.27 

-2.36 

2.93 

.61 

.00 

POWER 

-.51 

4.47 

1.59 

1.43 

.79 

1.15 

3.30 

.17 

.00 

•  90 

1.69 

2.93 

13953 

1232 

1258 

26900 

13400 

1.04 

488 

15.1 

RAM 

1.01 

1.01 

.01 

-.06 

1.41 

1.82 

-.88 

.00 

.00 

BLEED 

-2.82 

-1.17 

-.77 

2.05 

-2.05 

-4.63 

3.72 

.50 

.00 

POWER 

-2.72 

.75 

-.37 

3.08 

-.83 

-2.14 

2.93 

.47 

.00 

L  •  15 

2.26 

3.50 

15357 

1236 

1249 

34000 

13600 

1.13 

451 

15.1 

RAM 

1.01 

1.01 

-.00 

.00 

1.34 

1.85 

-.92 

.00 

.00 

BLEEO 

-2.52 

-.83 

-.62 

1.76 

-1.58 

-4.86 

4.34 

*  61 

.00 

POWER 

-1.82 

1.33 

-.02 

2.17 

-.16 

-1.07 

2.43 

.44 

.00 
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GEI  84219 


CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  9.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  +  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  15000  FEET 


MO 

P2/P0 

FO 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.30 

NR 

* 

1.00 

1.06 

2720 

6730 

.97 

974 

62.9 

265 

1466 

P2 

8.83 

RAM 

1.18 

2.00 

-1.39 

-.02 

.93 

1.18 

-.17 

T2 

SS 

514 

BLEED 

.12 

-.60 

3.21 

-.38 

-1.06 

.12 

2.42 

ERI 

3S 

0 

POWER 

-.87 

3.67 

6.60 

o65 

2.45 

-.87 

5.50 

.40 

NR 

m 

1.00 

1.12 

3750 

6370 

1.03 

979 

64.2 

274 

1456 

P2 

m 

9.26 

RAM 

1.13 

2.03 

-1.42 

-.02 

.95 

1.13 

-.17 

T2 

m 

521 

BLEED 

.11 

-.74 

3.36 

-.39 

-1.10 

.11 

2.40 

ERI 

* 

0 

POWER 

-.74 

4.38 

5.97 

.65 

2.47 

-.74 

5.52 

.50 

NR 

■ 

1.00 

1.19 

4880 

5970 

1.11 

986 

65.9 

285 

1444 

P2 

9 

9.84 

RAM 

1.10 

2.09 

-1.52 

-.02 

.94 

1.10 

-.18 

T2 

9 

531 

BLEED 

.11 

-.92 

3.55 

-.41 

-1.14 

.11 

2.39 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.67 

5.27 

5.41 

.67 

2.54 

-.67 

5.64 

.60 

NR 

9 

1.00 

1.28 

6130 

5520 

1.21 

995 

67.9 

298 

1432 

P2 

9 

10.58 

RAH 

1.07 

2.25 

-1.69 

-.02 

.95 

1.07 

-.17 

T2 

'» 

542 

BLEED 

.09 

-1.39 

3.99 

-.43 

-1.22 

.09 

2.33 

ERI 

w 

0 

POWER 

-.53 

6.80 

3.71 

.65 

2.48 

-.53 

5.42 

.90 

NR 

m 

1.00 

1.69 

10900 

4100 

1.64 

1027 

75.8 

354 

1382 

P2 

9 

14.03 

RAM 

1.01 

2.51 

-1.85 

-.01 

.99 

1.01 

-.06 

T2 

m 

587 

BLEED 

.07 

-2.33 

5.21 

-.41 

-1.33 

.07 

2.28 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.32 

9.30 

1.87 

.59 

2.49 

-.32 

5.32 

1.15 

NR 

m 

.994 

2.26 

16600 

2960 

2.23 

1067 

85.1 

421 

1331 

P2 

9 

18.76 

RAM 

1.02 

3.20 

-2.80 

-.01 

.98 

1.02 

-.08 

T2 

M 

639 

BLEED 

.08 

-5.41 

8.53 

-.48 

-1.55 

.08 

1.92 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.18 

13.32 

-2.34 

.49 

2.16 

-.18 

4.55 
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✓'l' 

var. 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  9.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  ♦  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  15000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

.30 

1.06 

1.71 

6530 

1022 

RAM 

.80 

.75 

-.21 

BLEED 

-.17 

2.59 

1.25 

POWER 

1.05 

10.37 

4.36 

.40 

1.12 

1.75 

6569 

1017 

RAM 

.81 

.75 

-.18 

BLEED 

-.20 

2.58 

1.22 

POWER 

1.16 

10.46 

4.28 

.50 

1.19 

1.80 

6609 

1009 

RAM 

.81 

.73 

-.18 

BLEED 

-.23 

2.59 

1.18 

POWER 

1.35 

10.80 

4.31 

.60 

1.28 

1.86 

6660 

1002 

RAM 

.83 

.74 

-.15 

BLEED 

-.27 

2.51 

1.11 

POWER 

1.30 

10.62 

4.03 

.90 

1.69 

2.15 

6728 

979 

RAM 

.95 

.89 

-.04 

BLEED 

-.40 

2.69 

1.00 

POWER 

1.62 

11.25 

3.71 

1.15 

2.26 

2.51 

6621 

963 

RAM 

.94 

.85 

-.06 

BLEED 

-.61 

2.43 

.69 

POWER 

1.19 

10.82 

2.94 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

1249 

10500 

7740 

.84 

439 

.00 

1.76 

1.97 

-1.36 

.19 

.00 

-.39 

-.57 

3.19 

.12 

.00 

2.36 

3.50 

6.77 

-.87 

1249 

11200 

7450 

.88 

435 

.00 

1.69 

1.98 

-1.36 

.13 

.00 

-.42 

-.69 

3.31 

.11 

.00 

2.48 

4.11 

6.25 

-.74 

1249 

12000 

7130 

.93 

430 

.00 

1.64 

2.01 

-1.43 

.11 

.00 

-.46 

-.84 

3.47 

.11 

.00 

2.60 

4.84 

5.85 

-.67 

1249 

12900 

6750 

.99 

423 

.00 

1.60 

2.08 

-1.49 

.08 

.00 

-.54 

-1.11 

3.69 

.09 

.00 

2.58 

5.41 

5.09 

-.53 

1249 

16600 

5670 

1.19 

395 

.00 

1.55 

2.58 

-1.93 

.01 

.00 

-.64 

-2.01 

4.85 

.07 

.00 

2.54 

8.04 

3.09 

-.32 

1249 

21200 

4640 

1.43 

366 

.00 

1.44 

2.94 

-2.45 

.01 

.00 

-.81 

-4.00 

6.84 

.OB 

.00 

1.99 

9.73 

1.04 

-.18 

n  ini  n 
\j-xu  x  v 


BTANG 

15.1 

.00 

.00 

.00 

15.1 

.00 

.00 

.00 

15.1 

.00 

.00 

.00 

15.1 

.00 

.00 

.00 

15.1 

.00 

.00 

.00 

6.6 

.00 

.00 

.00 
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GEI  84219 


CONFIDENTIAL 


litNtRAL  CLtUIKlC  bt<»/ ►'«  tbllMflltU  HtKHJRMANCt 
P.S.11.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  +  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  15000  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.30 

NR 

X 

1.00 

1.06 

2150 

1830 

1.51 

857 

38.5 

209 

1104 

P2 

= 

8.83 

RAM 

1.36 

2.69 

-3.36 

-.07 

.74 

1.36 

—  ®  68 

T2 

a 

514 

BLEED 

.05 

-1.61 

5.11 

-.44 

-1.31 

.05 

2.56 

ER1 

= 

0 

POWER 

-.41 

10.78 

9.83 

1.02 

4.34 

-.41 

9.02 

.40 

NR 

X 

1.00 

1.12 

2970 

1310 

2.03 

861 

39.0 

217 

1078 

P  2 

SS 

9.26 

RAM 

1.31 

3.23 

-4.20 

-.07 

.73 

1.31 

-.70 

T2 

'  = 

521 

BLEED 

.05 

-2.58 

6.33 

-.46 

-1.36 

.05 

2.52 

ERI 

= 

0 

POWER 

-.38 

15.83 

5.42 

1.03 

4.35 

-.38 

8.92 

o 

in 

• 

NR 

X 

1.00 

1.19 

3860 

710 

3.58 

866 

39.5 

225 

1045 

P2 

X 

9.84 

RAM 

1.12 

4.34 

-6.03 

-.07 

.73 

1.12 

-.71 

T2 

a 

531 

BLEED 

.02 

-5.39 

10.00 

-.43 

-1.37 

.02 

2.53 

\ 

ERI 

z 

0 

POWER 

-.12 

31.40 

-8.53 

1.03 

4.34 

-.12 

8.81 

o 

«o 

• 

NR 

X 

1.00 

1.28 

4830 

20 

134.86 

872 

40.3 

235 

1005 

P2 

3 

10.58 

RAM 

1.08 

143.26 

23.30 

-.06 

.75 

1.08 

-.65 

T2 

X 

542 

BLEED 

.02 

-249.07 

-92.52 

-.44 

-1.42 

.02 

2.44 

ERI 

* 

0 

POWER 

-.10 

1224.57 

-332.72 

.88 

4.14 

-.10 

8.23 

.90 

NR 

X 

1.00 

1.69 

8530 

-2250 

-.790 

907 

44.9 

277 

889 

P2 

a 

14.03 

RAM 

1.01 

-.59 

.32 

-.04 

.82 

1.01 

-.47 

T2 

a 

587 

BLEED 

.01 

2.82 

3.01 

-.42 

-1.46 

.01 

2.17 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.02 

-10.00 

39.68 

.79 

3.87 

-.02 

7.50 

1.15 

NR 

a 

.994 

2.26 

12700 

-4540 

-.250 

941 

49.2 

323 

807 

P2 

X 

18.76 

RAM 

1.01 

-.03 

-.76 

-.04 

.85 

1.01 

-.42 

T2 

a 

639 

BLEED 

.01 

2.16 

6*62 

-.56 

-1.71 

.01 

1.67 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.02 

-5.47 

51*19 

.82 

3.87 

-.02 

7.28 
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GEI  84219 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 


P.S.ll.O 


JANUARY  1964 


STANDARO  DAY  4  40  F 


PRESSURE  ALTITUDE  L5000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T  8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.30 

1.06 

1.21 

2775 

788 

1587 

4410 

2260 

1.23 

347 

6.6 

RAM 

.36 

-.22 

-.58 

.00 

1.97 

2.56 

-3.18 

.38 

.00 

BLEED 

-.13 

3.37 

1.11 

.00 

-.72 

-1.44 

4.92 

.05 

.00 

POWER 

.82 

20.83 

5.71 

.00 

4.74 

9.64 

10.97 

-.41 

.00 

•  40 

1.12 

1.22 

2672 

775 

1587 

4750 

1770 

1.51 

345 

6.6 

RAM 

.37 

-.30 

-.56 

.00 

1.90 

2.89 

-3.72 

.33 

.00 

BLEED 

-.14 

3.50 

1.06 

.00 

-.76 

-2.11 

5.79 

.05 

.00 

POWER 

.84 

21.42 

5.50 

.00 

4.59 

12.93 

8.28 

-.38 

.00 

•  50 

1.19 

1.23 

2530 

762 

1587 

5060 

1190 

2.12 

341 

6.6 

RAM 

.31 

-.38 

-.48 

.00 

1.62 

3.23 

-4.30 

.13 

.00 

BLEED 

-.16 

3.81 

1.06 

.00 

-.82 

-3.52 

7.74 

.02 

.00 

POWER 

.95 

22.31 

5.20 

.00 

4.76 

20.53 

1.71 

-.12 

.00 

.60 

1.28 

1.25 

2355 

748 

1587 

5370 

540 

4.40 

334 

6.6 

RAM 

.33 

-.35 

-.41 

•  00 

1.59 

6.21 

-9.51 

•  08 

.00 

BLEED 

-.18 

4.07 

.99 

.00 

-.88 

-8.97 

15.07 

.02 

.00 

POWER 

.82 

22.70 

4.71 

.00 

4.31 

44.12 

-19.57 

-.10 

.00 

.90 

1.69 

1.33 

1778 

719 

1587 

6950 

-1580 

-1.125 

308 

6.6 

RAM 

.40 

-.26 

-.24 

.00 

1.58 

-1.52 

1.17 

.01 

.00 

BLEEO 

-.26 

5.95 

.85 

.00 

-.99 

4.43 

1.43 

.01 

.00 

POWER 

.93 

28.71 

3.84 

.00 

3.55 

-15.76 

46.25 

-.02 

.00 

•  15 

2.26 

1.43 

1147 

712 

1587 

9040 

-3670 

-.310 

281 

6.6 

RAM 

.50 

-.79 

-.19 

.00 

1.59 

-.42 

-.37 

.01 

.00 

BLEED 

-.38 

9.00 

.62 

.00 

-1.18 

2.96 

5.79 

•  01 

•  00 

POWER 

.91 

44.97 

3.33 

.00 

3.00 

-7.48 

53.52 

-.02 

.00 

CONFIDENTIAL 

GEl  tHZiy 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.13.4  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  +  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  15000  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

•  30 

NR 

1.00 

1.06 

1480 

-340 

-3.970 

753 

23.2 

144 

978 

P2 

S3 

8.83 

RAM 

1.46 

-.05 

-2.00 

-.17 

.39 

1.46 

-1.45 

T2 

'  * 

514 

BLEED 

•  02 

2.92 

.93 

-.49 

-1.34 

.02 

2.57 

ERI 

S 

0 

POWER 

-.14 

-36.55 

87.30 

2.26 

8.42 

-.14 

18.30 

.40 

NR 

B 

1.00 

1.12 

2040 

-820 

-1.530 

756 

23.4 

149 

941 

P2 

an 

9.26 

RAM 

1.18 

.60 

-2.29 

-.14 

.49 

1.18 

-1.21 

T2 

* 

521 

BLEED 

.02 

1.37 

2.81 

-.48 

-1.36 

.02 

2.54 

ERI 

as 

0 

POWER 

-.13 

-15.18 

65.54 

1.95 

8.15 

-.13 

17.53 

.50 

NR 

« 

1.00 

1.19 

2670 

-1360 

-.830 

759 

23.7 

156 

896 

P2 

m 

9.84 

RAM 

1.16 

.75 

-2.63 

-.13 

.51 

1.16 

-1.16 

T2 

* 

531 

BLEED 

.02 

.93 

3.65 

-.52 

-1.43 

.02 

2.41 

ERI 

* 

0 

POWER 

-.10 

-12.58 

67.94 

2.02 

8.29 

-.10 

17.54 

•  60 

NR 

M 

1.00 

1.28 

3370 

-1950 

-.495 

762 

24.0 

164 

842 

P2 

"u 

10.58 

RAM 

1.10 

.78 

-3.14 

-.13 

.49 

1.10 

-1.18 

T2 

» 

542 

BLEED 

.02 

.81 

4.43 

-.55 

-1.50 

.02 

2.26 

ERI 

« 

0 

POWER 

-.10 

-6.81 

70.43 

2  oil 

8.49 

-.10 

17.61 

•  90 

NR 

B 

1.00 

1.69 

7430 

-4440 

-.175 

850 

34.5 

241 

745 

P2 

TC 

14.03 

RAM 

1.63 

.75 

-.78 

.23 

1.72 

1.63 

-.50 

T2 

B 

587 

BLEED 

-2.40 

.32 

-.32 

—  1  o76 

-5.59 

-2.40 

.64 

ERI 

St 

100 

POWER- 

17.14 

-6.42 

6.49 

-6.78 

-22.90- 17.14 

2.58 

1.15 

NR 

s 

.994 

2.26 

12900 

-5020 

-.210 

943 

49.7 

326 

789 

P2 

= 

18.76 

RAM 

1.49 

-.26 

2.01 

.22 

1.77 

1.49 

-.02 

T2 

a 

639 

BLEED 

-2.90 

4.04 

-10.59 

-2.07 

-7.19 

-2.90 

-.91 

ERI 

s 

100 

POWER- 

10.57 

4.49 

-21.05 

-4.67 

-16.82- 

•10.57 

-2.27 

8-36 


CONFIDENTIAL 


,..„  .„ . .  , . . 

CONFIDENTIAL  . 

\jEji  otaio 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.13.4  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  ♦  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  15000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FN6 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.30 

1.06 

1.04 

1355 

706 

2400 

1250 

-220 

-6.060 

238 

6.6 

RAM 

.06 

-2.  05 

-1.04 

.00 

1.91 

-1.05 

-.95 

.49 

.  00 

BLEED 

-.02 

3.89 

1.04 

.00 

—  .  86 

4.89 

-.93 

.02 

.00 

POWER 

.40 

47.82 

10.44 

.00 

10. 77 

-61.19 

115.49 

-.14 

.00 

.40 

1.12 

1.04 

1256 

693 

2400 

1340 

-700 

-1.805 

237 

6.6 

RAM 

•  05 

-1.62 

-.74 

.00 

1.56 

.43 

-2.10 

.19 

.00 

BLEED 

-.04 

4.24 

1.00 

.00 

-.89 

1.77 

2.41 

.02 

.00 

POWER 

.36 

49.45 

9.67 

.00 

9.99 

-19.66 

70.38 

-.13 

•  00 

.50 

1.19 

1.04 

1128 

677 

2400 

1450 

-1220 

-.925 

235 

6.6 

RAM 

.07 

-1.77 

-.68 

.00 

1.56 

.67 

-2.53 

.16 

.00 

BLEEO 

-.04 

4.63 

.92 

.00 

-.91 

1.13 

3.44 

.02 

.00 

POWER 

.37 

54.57 

9.20 

.00 

12.74 

-15.34 

70.92 

-.10 

.00 

•  60 

1.28 

1.04 

964 

660 

2400 

1560 

-1810 

-.535 

232 

6.6 

RAM 

.06 

-2.23 

-.64 

WOO 

1.53 

.73 

-3.07 

.10 

.00 

BLEED 

-.05 

5.29 

.83 

.00 

-1.06 

.95 

4.28 

.02 

.00 

POWER 

.37 

63.17 

8.85 

.00 

9.15 

-8.06 

71.77 

-.10 

.00 

.90 

1.69 

1.09 

780 

653 

2400 

3280 

-4150 

-.190 

268 

6.6 

RAM 

.26 

.00 

-.18 

.00 

2.92 

.62 

-.64 

.67 

.00 

BLEEO 

-.59 

•  00 

-.03 

.00 

-6.39 

.75 

-.74- 

-2.40 

.00 

POWER 

-2.72 

.00 

-.06 

.00 

-32.82 

-4.78 

4.8-17-14 

.00 

1.15 

2.26 

1.38 

1053 

705 

1690 

8670 

-4180 

-.250 

284 

6.6 

RAM 

.78 

1.77 

.03 

.00 

2.62 

-.84 

2.51 

.51 

.00 

BLEED 

-2.19 

-7.19 

-.74 

.00 

-7.35 

6.32 

-12.34-2.90 

.00 

POWER 

-6.05 

-16.82 

-1.85 

.00 

-20.22 

9.43 

-25.5- 

10.57 

.00 
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CONFIDENTIAL 

GENERAL.  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 


P.S.  1.0 
STANDARD  DAY 


JANUARY  1964 

PRESSURE  ALTITUDE  25000  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.30 

NR 

a 

1.00 

1.06 

2250 

18200 

2.40 

961 

63.5 

237 

1611 

P2 

M 

5.81 

RAM 

1.00 

1.74 

-.91 

-.00 

1.01 

1.00 

-.00 

T2 

m 

437 

BLEED 

.88 

-2.72 

1.11 

-.69 

-1.97 

.88 

,00 

ERI 

M 

101 

POWER 

1.90 

-1.22 

1.66 

.09 

.31 

1.90 

-.00 

.60 

NR 

n 

1.00 

1.28 

5280 

22300 

2.31 

1009 

75.8 

278 

1680 

P2 

s 

6.96 

RAN 

1.00 

1.63 

-.77 

-.00 

1.01 

1.00 

-.00 

T2 

m 

461 

BLEED 

•  69 

-2.96 

1.37 

-.68 

-1.95 

.69 

.01 

ERI 

m 

101 

POWER 

1.35 

-1.50 

1.98 

.10 

.32 

1.35 

.04 

.90 

NR 

m 

1.00 

1.69 

10100 

29700 

2.22 

1079 

98.5 

355 

1765 

P2 

m 

9.23 

RAN 

1.00 

1.51 

-.61 

-.00 

1.01 

1.00 

-.00 

T2 

at 

499 

BLEED 

.27 

-3.21 

1.59 

-.68 

-1.96 

.27 

-.00 

ERI 

m 

0 

POWER 

.43 

-1.62 

1.98 

.07 

.22 

.43 

-.00 

.20 

NR 

m 

.991 

2.41 

17600 

38000 

2.19 

1146 

127.1 

464 

1765 

P2 

-13.12 

RAN 

1.01 

1.40 

-.46 

-.00 

1.02 

1.01 

-.00 

T2 

'* 

554 

BLEED 

.07 

-4.76 

-.56 

-.53 

-1.86 

.07 

.01 

ERI 

* 

0 

POWER 

-.01 

-3.40 

-1.69 

.03 

.14 

-.01 

.00 

.50 

NR 

m 

.971 

3.57 

29200 

47400 

2.05 

1233 

166.3 

616 

1765 

P2 

-19.44 

RAN 

1.03 

1.43 

-.43 

-.00 

1.03 

1.03 

,.00 

T2 

m 

623 

BLEED 

.10 

-6.21 

-.41 

-.55 

-1.84 

.10 

-.01 

ERI 

m 

1 

POWER 

.01 

-3.70 

-1.31 

.03 

.11 

.01 

-.02 
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C3E1  «4Ziy 

GENERAL  ELECTRIC  CE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  1.0  JANUARY  1964 

STANDARO  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  25000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T  8 

AS 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTAN6 

.30 

1.06 

2.23 

43779 

3199 

2291 

21100 

18900 

2.32 

552 

6.6 

RAM 

1.01 

.91 

.02 

-.01 

1.58 

1.65 

-.80 

.00 

.00 

BLEED 

-3.17 

-1.65 

-1.05 

2.41 

-2.62 

-3.03 

1.45 

.88 

.00 

POHER 

-5.26 

.43 

-1.18 

6.30 

-1.87 

-2.32 

2.78 

1.90 

.00 

.60 

1.28 

2.66 

51671 

3257 

2279 

28200 

22900 

2.25 

554 

6.6 

RAM 

1.01 

•  92 

.01 

-.02 

1.47 

1.57 

-.70 

•  00 

.00 

BLEED 

-3.41 

-1.65 

-.93 

2.54 

-2.49 

-3.22 

1.65 

.69 

.00 

POWER 

-5.22 

.47 

-.84 

6.00 

-1.60 

-2.28 

2.78 

1.35 

.00 

.90 

1.69 

3.40 

66081 

3335 

2301 

40300 

30200 

2.19 

555 

6.6 

RAN 

1.02 

.94 

-.00 

-.02 

1.36 

1.48 

-.58 

.00 

.00 

BLEED 

-3.20 

-1.70 

-.76 

2.01 

-2.35 

-3.22 

1.60 

.27 

.00 

POWER 

-3.86 

.33 

-.32 

4.05 

-1.15 

-1.68 

2.04 

.43 

.00 

1.20 

2.41 

4.26 

83344 

3329 

2389 

56400 

38800 

2.15 

537 

6.6 

RAM 

1.02 

.96 

-.01 

-.02 

1.30 

1.43 

-.51 

•  01 

.00 

BLEED 

-2.86 

-5.29 

-2.52 

.34 

-3.30 

-4.83 

-.50 

.07 

.00 

POWER 

-2,34 

-5.03 

-2.67 

.60 

-2.36 

-3.42 

-1.66 

-.01 

.00 

1.50 

3.57 

5.43 

97369 

3159 

2400 

77300 

48100 

2.03 

510 

3.0 

RAM 

1.03 

1.04 

•  00 

.00 

1.28 

1.43 

-.43 

.00 

.00 

BLEED 

-3.08 

-6.59 

-3.69 

-.02 

-3.81 

-6.19 

-.44 

.10 

.00 

POWER 

-1.86 

-4.96 

-3.10 

-.01 

-2.29 

-3.69 

-1.33 

.01 

.00 
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GENERAL  ELECTRIC  GF4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  2.0  JANUARY  1964 

STANOAAD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  25000  FEET 


MO 

P2/P0 

FO 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

•  30 

NR 

. 

1.00 

1.06 

2250 

16200 

2.08 

961 

63.5 

237 

1611 

P2 

3 

5.81 

RAM 

1.00 

1.76 

-.92 

-.00 

1.01 

1.00 

-.00 

T2 

'  m 

437 

BLEEO 

.88 

-2.81 

1.22 

-.69 

-1.97 

.88 

.00 

ERI 

m 

101 

POWER 

1.90 

-1.09 

1.58 

.09 

.31 

1.90 

-.00 

.60 

NR 

m 

1.00 

1.28 

5280 

19700 

2.02 

1009 

75.8 

278 

1680 

P2 

m 

6.96 

RAM 

1.00 

1.68 

-.81 

-.00 

1.01 

1.00 

-.00 

T2 

m 

461 

BLEED 

•  69 

-3.07 

1.50 

-.68 

-1.95 

.69 

.01 

ERI 

m 

101 

POWER 

1.35 

-1.30 

1.84 

.10 

.32 

1.35 

.04 

•  90 

NR 

m 

1.00 

1.69 

10100 

26200 

1.94 

1079 

98.5 

355 

1765 

P2 

m 

9.23 

RAM 

1.00 

1.57 

-.67 

-.00 

1.01 

1.00 

-.00 

T2 

m 

499 

BLEEO 

.27 

-3.32 

1.74 

—  .  68 

-  1.96 

.27 

-.00 

ERI 

m 

0 

POWER 

.43 

-1.40 

1.80 

.07 

.22 

.43 

-.00 

1.20 

NR 

m 

.991 

2.41 

17600 

33700 

1.91 

1146 

127.1 

464 

1765 

P2 

-13.12 

RAM 

1.01 

1.44 

-.51 

-.00 

1.02 

1.01 

-.00 

T2 

m 

554 

BLEED 

.07 

-3.24 

1.71 

-.53 

-1.86 

.07 

.01 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.01 

-1.02 

1.28 

•  03 

.14 

-.01 

.00 

1.50 

NR 

m 

.971 

3.57 

29200 

42800 

1.92 

1233 

166.3 

616 

1765 

P2 

■19.44 

RAH 

1.03 

1.45 

-.49 

-.00 

1.03 

1.03 

.00 

T2 

‘  m 

623 

BLEED 

.10 

-3.39 

1.90 

-.55 

-1.84 

.10 

-.01 

ERI 

■ 

0 

POWER 

.01 

-.70 

.90 

•  03 

.11 

.01 

-.02 
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GEI  84219 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  FSTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  2.0  JANUARY  1964 

STAN0AR0  DAY  PRESSURE  ALTITUOE  25000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.30 

1.06 

2.27 

33569 

2747 

2066 

19500 

17200 

1.95 

552 

6.6 

RAM 

1.01 

.92 

-.00 

-.02 

1.56 

1.63 

-.77 

.00 

.00 

BLEED 

-3.06 

-1.64 

-1.27 

2. 19 

-2.60 

-3.05 

1.48 

.88 

.00 

POWER 

-5.00 

.48 

-1.45 

5.90 

-1.75 

-2.23 

2.74 

1.90 

.00 

.60 

1.28 

2.70 

39757 

2803 

2057 

26000 

20700 

1.92 

554 

6.6 

RAM 

1.01 

.93 

-.00 

-.03 

1.45 

1.56 

-.68 

.00 

.00 

BLEED 

-3.30 

-1.63 

-1.13 

2.35 

-2.48 

-3.28 

1.74 

.69 

.00 

POWER 

-5.00 

.53 

-.98 

5.69 

-1.49 

-2.22 

2.78 

1.35 

.00 

.90 

1.69 

3.46 

51042 

2874 

2077 

37000 

26900 

1.89 

555 

6.6 

RAM 

1.02 

.95 

-.01 

-.02 

1.35 

1.48 

-.57 

.00 

.00 

BLEED 

-3.11 

-1.67 

-.89 

1.88 

-2.34 

-3.31 

1.72 

.27 

.00 

POWER 

-3.71 

.37 

-.34 

3.87 

-1.08 

-1.64 

2.04 

.43 

.00 

.20 

2.41 

4.33 

64356 

2862 

2152 

51800 

34200 

1.88 

537 

6.6 

RAM 

1.02 

.97 

-.01 

-.02 

1.30 

1.44 

-.51 

.01 

.00 

BLEED 

-3.03 

-1.61 

—  .  66 

1.72 

-2.19 

-3.35 

1.82 

.07 

.00 

POWER 

-2.59 

.25 

-.02 

2.51 

-.77 

-1.  16 

1.43 

-.01 

.00 

•  50 

3.57 

5.50 

82174 

2849 

2237 

72900 

43700 

1.88 

510 

3.0 

RAM 

1.04 

.99 

-.02 

-.02 

1.26 

1.42 

-.46 

.00 

.00 

BLEED 

-3.43 

-1.59 

-.61 

2.20 

-2.08 

-3.54 

2.06 

.10 

.00 

POWER 

-2.21 

•  19 

-.01 

2.19 

-.53 

-.89 

1.09 

.01 

•  00 
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GEI  84219 


CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  3.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUOE  25000  FEET 


MO 

P2/P0 

FO 

FN 

SFC 

TE 

PE 

M2 

TC 

.30 

NR 

1.00 

1.06 

2250 

13300 

1.75 

961 

63.5 

237 

1611 

P2 

5.81 

RAM 

1.00 

1.63 

-.75 

-.00 

1.01 

1.00 

-.00 

T2 

2 

437 

BLEEO 

.88 

-3.06 

1.52 

-.69 

-1.97 

.88 

.00 

ER1 

101 

POWER 

1.90 

-2.12 

2.73 

.09 

.31 

1.90 

-.00 

.60 

NR 

1.00 

1.28 

5280 

15900 

1.75 

1009 

75.8 

278 

1680 

P2 

6.96 

RAM 

1.00 

1.78 

-.90 

-.00 

1.01 

1.00 

-.00 

T2 

461 

BLEED 

.69 

-3.06 

1.53 

-.68 

-1.95 

.69 

.01 

ERI 

101 

POWER 

1.35 

-.72 

1.35 

.10 

•  32 

1.35 

.04 

.90 

NR 

1.00 

1.69 

10100 

21300 

1.69 

1079 

98.5 

355 

1765 

P2 

9.23 

RAM 

1.00 

1.68 

-.78 

-.00 

U01 

1.00 

-.00 

T2 

499 

BLEED 

.27 

-3.46 

1.92 

-.68 

-1.96 

.27 

-.00 

ERI 

0 

POWER 

.43 

-1.14 

1.60 

.07 

.22 

.43 

-.00 

1.20 

NR 

.991 

2.41 

17600 

27400 

1.66 

1146 

127.1 

464 

1765 

P2 

13.12 

RAM 

1.01 

1,54 

-.60 

-.00 

1.02 

1.01 

-.00 

T2 

554 

BLEED 

.07 

-3.45 

1.98 

-.53 

-1.86 

.07 

.01 

ERI 

0 

POWER 

-.01 

-.92 

1.23 

•  03 

.14 

-.01 

.00 

1.50 

NR 

.971 

3.57 

29200 

34800 

1.66 

1233 

166.3 

616 

1765 

P2 

19.44 

RAM 

1.03 

1.46 

-.49 

-.00 

1.03 

1.03 

.00 

T2 

623 

BLEED 

.10 

-3.67 

2.26 

-.55 

-1.84 

.10 

-.01 

ERI 

0 

POWER 

.01 

-.79 

1.03 

.03 

.11 

.01 

-.02 
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CONFIDENTIAL 


(jrilil  O *LAX» 


eENgo*L  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 


P.S.  3.0 
STANDARD  OAV 


JANUARY  1964 

PRESSURE  ALTITUDE  25000  FEET 


MO 

.30 


.60 


.90 


1.20 


1.50 


P2/P0  P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

1.06  2.31 

23359 

2172 

1782 

RAM  lr?V 

.95 

,  00 

-.02 

BLEED  -2.il* 

-1.62 

-1.32 

2.11 

POWER  -6.76 

.58 

-1.51 

5.64 

1.28  2.75 

27843 

2228 

1778 

RAM  1*01 

.96 

•  00 

-.03 

BLEED  -3.21 

-1.60 

-1.16 

2.28 

POWER  -4.78 

.63 

-1.00 

5.51 

1.69  3.52 

36003 

2296 

1798 

RAM  1.02 

.97 

-.00 

-.02 

BLEED  -3.04 

-1.63 

-.89 

1.82 

POWER  -3.56 

.45 

-.35 

3.73 

2.41  4.42 

45367 

2294 

1865 

RAM  1.02 

.99 

-.01 

-.01 

BLEED  -2.96 

-1.57 

-.68 

1.67 

POWER  -2.48 

.30 

-.04 

2.42 

3,57  5.62 

57763 

2292 

1941 

RAM  1.03 

1.00 

-.02 

-.01 

BLEED  -3.33 

-1.53 

-  •  63 

2.11 

POWER  -2.11 

.23 

-.02 

2.08 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

17300 

15000 

1.56 

552 

6.6 

1.54 

1.62 

-.74 

.00 

.00 

-2.49 

-3.00 

1.45 

.88 

.00 

-1,54 

-2.06 

2.66 

1.90 

.00 

23000 

17700 

1.57 

554 

6.6 

1.44 

1.57 

-.67 

.00 

.00 

-2.39 

-3.31 

1.80 

•  69 

.00 

-1.32 

-2.12 

2.78 

1.35 

.00 

32800 

22700 

1.59 

555 

6.6 

1.34 

1.49 

-.57 

.00 

.00 

-2.27 

-3.40 

1.87 

.27 

.00 

-.99 

-1.62 

2.09 

.43 

.00 

45800 

2B300 

1.61 

537 

6.6 

1.29 

1.47 

-.52 

.01 

.00 

-2.14 

-3.51 

2.05 

.07 

.00 

-.73 

-1.18 

1.50 

-.01 

.00 

64600 

35400 

1.63 

510 

6.6 

1.26 

1.45 

-.48 

.00 

.00 

-2.03 

-3.78 

2.39 

.10 

•  00 

-.50 

-.92 

1.16 

.01 

•  00 
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CONFIDENTIAL 

GEI 84219 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  4.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  25000  FEET 


MO 

P2/P0 

FO 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.30 

NR 

at 

1.00 

1.06 

2250 

10600 

1.25 

961 

63.5 

237 

1611 

P2 

a 

5.81 

RAM 

1.00 

1.49 

-.97 

-.00 

1.01 

1.00 

-.00 

T2 

a 

437 

BLEED 

.88 

-2.74 

2.07 

-.69 

-1.97 

.88 

.00 

ERI 

at 

101 

POWER 

1.90 

-2.04 

2.76 

.09 

.31 

1.90 

-.00 

.60 

NR 

m 

1.00 

1.28 

5280 

11900 

1.34 

1009 

75.8 

278 

1680 

P2 

m 

6.96 

RAM 

1.00 

1.63 

-.68 

-.00 

1.01 

1.00 

-.00 

T2 

m 

461 

BLEED 

.69 

-3.60 

2.21 

-.68 

-1.95 

.69 

.01 

ERI 

M 

101 

POWER 

1.35 

-2.24 

3.16 

.10 

.32 

1.35 

.04 

*90 

NR 

m 

1.00 

1.69 

10100 

14800 

1.42 

1079 

98.5 

355 

1765 

P2 

m 

9.23 

RAM 

1.00 

1.71 

-.76 

-.00 

1.01 

1.00 

-.00 

T2 

u 

499 

BLEED 

.27 

-3.93 

2.55 

-.68 

-1.96 

.27 

-.00 

ERI 

m 

0 

POWER 

.43 

-1.27 

1.91 

.07 

.22 

.43 

-.00 

1.20 

NR 

M 

.991 

2.41 

17600 

18500 

1.42 

1146 

127.1 

464 

1765 

P2 

m 

13.12 

RAM 

1.01 

1.82 

-.89 

-.00 

1.02 

1.01 

-.00 

T2 

m 

554 

BLEED 

.07 

-4.14 

2.85 

-.53 

-1.86 

.07 

.01 

ERI 

M 

0 

POWER 

-.01 

-.92 

1.36 

.03 

.14 

-.01 

.00 

1.50 

NR 

m 

.971 

3.57 

29200 

23700 

1.41 

1233 

166.3 

616 

1765 

P2 

at 

19.44 

RAM 

1.03 

1.72 

-.75 

-.00 

1.03 

1.03 

.00 

T2 

m 

623 

BLEED 

.10 

-4.61 

3.46 

-.55 

-1.84 

.10 

-.01 

ERI 

M 

0 

POWER 

.01 

-1.00 

1.34 

.03 

•  11 

.01 

-.02 
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HIST  R421 9 


CONFIDENTIAL 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  4.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  25000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.30 

1.06 

2.36 

13308 

1502 

1440 

14300 

12000 

1.11 

552 

6.6 

RAM 

1.02 

.59 

-.26 

-.18 

1.40 

1.48 

-.95 

.00 

.00 

BLEED 

-2.91 

-.75 

-.80 

2.38 

-2.11 

-2.67 

2.00 

.88 

.00 

POWER 

-4.53 

.70 

-1.61 

5.41 

-1.36 

-1.96 

2.68 

1.90 

.00 

.60 

1.28 

2.81 

15929 

1547 

1436 

19000 

13700 

1.16 

554 

6.6 

RAM 

1.01 

1.01 

.02 

-.03 

1.44 

1.60 

-.65 

.00 

.00 

BLEED 

-3.12 

-1.51 

-1.15 

2.26 

-2.29 

-3.43 

2.02 

.69 

•  00 

POWER 

-4.57 

.89 

-.98 

5.39 

-1.13 

-2.09 

3.01 

1.35 

•  00 

.90 

1.69 

3.59 

20964 

1618 

1463 

27200 

17100 

1.22 

555 

6.6 

RAM 

1.01 

1.01 

.02 

-.00 

1.34 

1.54 

-.58 

.00 

.00 

BLEED 

-2.97 

-1.53 

-.88 

1.77 

-2.19 

-3.65 

2.24 

.27 

.00 

POWER 

-3.42 

.63 

-.36 

3.58 

-.90 

-1.69 

2.34 

.43 

.00 

1.20 

2.41 

4.51 

26379 

1631 

1523 

38200 

20600 

1.28 

537 

6.6 

RAM 

1.02 

1.02 

.01 

-.00 

1.29 

1.53 

-.55 

.01 

.00 

BLEED 

-2.89 

-1.46 

-.68 

1.60 

-2.08 

-3.92 

2.61 

.07 

.00 

POWER 

-2.38 

.42 

-.09 

2.27 

-.70 

-1.30 

1.74 

-.01 

.00 

1.50 

3.37 

5.74 

33351 

1645 

1591 

54000 

24800 

1.34 

510 

6.6 

RAM 

1.03 

1.03 

.00 

-.00 

1.26 

1.53 

-.54 

.00 

.00 

BLEEO 

-3.23 

-1.38 

-.62 

2.00 

-1.97 

-4.40 

3.23 

.10 

.00 

POWER 

-2.02 

.33 

-.06 

1.95 

-.48 

-1.06 

1.41 

.01 

.00 

CONFIDENTIAL 


CONFIDENTIAL 


av.t  R421Q 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  5.0  JANUARY  1964 

STANDARO  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  25000  FEET 


MO 

P2/P0 

FO 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.30 

NR 

s 

1.00 

1.06 

2250 

8810 

.89 

961 

63.5 

237 

1611 

P2 

= 

5.81 

RAM 

1.00 

1.65 

-.69 

-.00 

1.01 

1 .00 

-.00 

T2 

s 

437 

BLEED 

.88 

-2.89 

1.68 

-  .69 

-1.97 

.88 

.00 

ERI 

s 

101 

POWER 

1.90 

-1.61 

2.93 

.09 

.  31 

1.90 

-.00 

.60 

NR 

* 

1.00 

1.28 

5280 

9980 

.96 

1009 

75.8 

278 

1680 

P2 

X 

6.96 

RAM 

1.00 

1.91 

-1.00 

-.00 

1.01 

1.00 

-.00 

T2 

X 

461 

BLEEO 

.69 

-3.47 

2.39 

-.68 

-1.95 

.69 

.01 

ERI 

* 

101 

POWER 

1.35 

-1.04 

2.31 

.10 

,32 

1.35 

.04 

.90 

NR 

s 

1.00 

1.69 

10100 

12600 

1.01 

1079 

98.5 

355 

1765 

P2 

X 

9.23 

RAM 

1.00 

1.75 

-.81 

-.00 

1.01 

1.00 

-.00 

T2 

X 

499 

BLEED 

.27 

-4.03 

2.95 

-.68 

-1.96 

.27 

-.00 

ERI 

X 

0 

POWER 

.43 

-1.62 

2.54 

.07 

.22 

.43 

-.00 

1.20 

NR 

s 

.991 

2.41 

17600 

14800 

1.06 

1146 

127.1 

464 

1765 

P2 

s' 

13.12 

RAM 

1.01 

1.69 

-.73 

-.00 

1.02 

l.Oi 

-.00 

T2 

X 

554 

BLEED 

.07 

-4.58 

3.64 

-.53 

-1.86 

.07 

.01 

ERI 

X 

0 

POWER 

-.01 

-1.56 

2.20 

.03 

.14 

-.01 

.00 

1.50 

NR 

X 

.971 

3.57 

29200 

15600 

1.24 

1233 

166.3 

616 

1765 

P2 

X 

19.44 

RAM 

1.03 

2.08 

-1.17 

-.00 

1.03 

1.03 

.00 

T2 

s 

623 

BLEED 

.10 

-5.89 

5.31 

-.55 

-1.84 

.10 

-.01 

ERI 

Si 

0 

POWER 

.01 

-1.32 

1.84 

.03 

.11 

.01 

-.02 
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CONFIDENTIAL 


CONFIDENTIAL 


GEI  84219 


GENERAL  ELECTRIC  6E4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  5.0  JANUARY  1964 

STANDARO  D».Y  PRESSURE  ALTITUDE  25000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T  8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.30 

1.06 

2*39 

7808 

1112 

1222 

12200 

9990 

.780 

552 

15.  1 

RAM 

l.OJ 

1.01 

.01 

-.05 

U52 

1.63 

-.68 

.00 

.00 

BLEED 

-2.85 

-1.28 

-i.il 

2.20 

-2.20 

-2.89 

1.68 

.88- 

37.53 

POWER 

-4.41 

1.19 

-1.44 

5.45 

-1.14 

-1.82 

3.03 

1.9 

35.71 

•  60 

1.28 

2.84 

9549 

1161 

1223 

16400 

11100 

.86 

554 

15.1 

RAM 

1.01 

1.01 

.01 

-.06 

1.42 

1.62 

-.67 

.00 

.00 

BLEED 

-3.08 

-1.21 

-.96 

2.39 

-2.13 

-3.47 

2.38 

.69 

.00 

POWER 

-4.45 

1.26 

-.90 

5.39 

-.99 

-2.11 

3.41 

1.35 

.00 

.90 

1.69 

3.63 

12679 

1223 

1249 

23500 

13400 

.95 

555 

15.1 

RAM 

1.01 

1.01 

•  00 

-.01 

1.33 

1.58 

-.61 

.00 

•  00 

BLEED 

-2.44 

-1.25 

-.74 

1.83 

-2.08 

-3.86 

2.76 

.27 

.00 

POWER 

-3.33 

.89 

-.37 

3.52 

-.86 

-1.83 

2.75 

.43 

•  00 

1.20 

2.41 

4.57 

15686 

1238 

1302 

33000 

15400 

1.02 

537 

15.1 

RAM 

1.02 

1.02 

.00 

-.01 

1.28 

1.59 

-.62 

.01 

.00 

BLEEO 

-2.86 

-1.19 

-.59 

1.62 

-2.01 

-4.37 

3.40 

.07 

.00 

POWER 

-2.32 

.62 

-.15 

2.20 

-.71 

-1.50 

2.15 

-.01 

.00 

1,50 

3.57 

5.82 

19354 

1256 

1363 

46800 

17600 

1.10 

510 

6.6 

RAM 

1.03 

1.03 

.00 

-.00 

1.26 

1.63 

-.65 

.00 

.00 

BLEED 

-3.18 

-1.05 

-.53 

2.02 

-1.89 

-5.19 

4.49 

.10 

•  00 

POWER 

-1.96 

.49 

-.12 

1.88 

-.49 

-1.31 

1.83 

.01 

.00 
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_  CONFIDENTIAL 

<jtxujl  otoxo 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  7.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  25000  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

re 

PE 

M2 

TC 

.30  NR 

m 

1.00 

1.06 

2270 

8910 

.85 

958 

63.0 

240 

1578 

P2 

s 

5.81 

RAM 

1.02 

1.91 

-1.08 

-.01 

.99 

1.02 

-.05 

T2 

M 

437 

BLEED 

.24 

-1.71 

2.61 

-.52 

-1.43 

.24 

1.41 

ERI 

a 

101 

POWER 

-.40 

3.11 

5.86 

.69 

2.33 

-.40 

5.09 

•  60  NR 

M 

1.00 

1.28 

5240 

9230 

.95 

991 

73.0 

276 

1611 

P2 

m 

6.96 

RAM 

1.02 

1.90 

-1.07 

-.01 

.99 

1.02 

-.05 

T2 

'  M 

461 

BLEED 

.07 

-.97 

2.82 

-.45 

-1.19 

.07 

2.06 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.37 

4.35 

3.74 

.63 

2.08 

-.37 

4.59 

.90  NR 

a 

1.00 

1.69 

9710 

10800 

1.01 

1044 

90.8 

341 

1664 

P2 

m 

9.23 

RAM 

1.00 

1.8B 

-.98 

-.00 

1.00 

1.00 

-.01 

T2 

'  a 

499 

BLEED 

.11 

-.94 

3.02 

-.38 

-1.08 

.11 

2.13 

ERI 

■m 

0 

POWER 

-.35 

3.88 

2.77 

.48 

1.63 

-.35 

3.75 

1.20  NR 

* 

.991 

2.41 

16600 

13400 

1.07 

1115 

117.1 

437 

1737 

P2 

•13.12 

RAM 

1.01 

1.74 

-.80 

-.00 

1.01 

1.01 

-.01 

T2 

M 

554 

BLEED 

.43 

-2.70 

3.39 

-.48 

-1.43 

.43 

1.07 

ERI 

■  m 

0 

POWER 

.05 

1.73 

2.11 

.26 

.90 

•  05 

1.98 

1.50  NR 

m 

.971 

3.57 

29200 

15600 

1.24 

1233 

166.3 

616 

1765 

P2 

•19.44 

RAM 

1.03 

2.08 

-1.17 

-.00 

1.03 

1.03 

.00 

T2 

'  m 

623 

BLEED 

.10 

-5.89 

5.31 

-.55 

-1.84 

.10 

-.01 

ERI 

■  m 

0 

POWER 

.01 

-1.32 

1.84 

.03 

.11 

.01 

-.02 
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CONFIDENTIAL 

GEI  84219 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  7.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  25000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.30 

1.06 

2.33 

7564 

1086 

1249 

12100 

9780 

.775 

557 

6.6 

RAM 

.95 

.94 

-.05 

.00 

1.50 

1.61 

-.73 

.02- 

25.76 

BLEED 

-1.24 

.84 

.44 

.73 

-1.18 

-1.51 

2.40 

.24 

•  00 

POWER 

1.49 

9.04 

4.24 

.27 

2.63 

3.33 

5.63 

-.40 

.00 

.60 

1.28 

2.71 

8800 

1113 

1249 

15600 

10300 

.85 

550 

15.1 

RAM 

.95 

.94 

-.04 

.00 

1.41 

1.60 

-.72 

.02 

•  00 

BLEED 

-.35 

1.82 

1.07 

.00 

-.52 

-.82 

2.67 

.07 

.00 

POWER 

1.55 

8.17 

3.80 

.00 

2.33 

3.70 

4.40 

-.37 

.00 

.90 

1.69 

3.39 

10990 

1157 

1249 

21400 

11700 

.94 

533 

15.1 

RAM 

1.00 

.99 

-.01 

.00 

1.34 

1.63 

-.69 

.01 

.00 

BLEED 

-.34 

2.04 

1.13 

.00 

-.40 

-.82 

2.90 

.11 

.00 

POWER 

1.21 

6.71 

3.06 

.00 

1.72 

3.43 

3.21 

-.35 

.00 

1.20 

2.41 

4.45 

14247 

1214 

1249 

30600 

14000 

1.02 

506 

15.1 

RAM 

1.01 

1.01 

-.00 

•  00 

1.28 

1.60 

-.65 

.00 

.00 

BLEED 

-1.64 

.55 

.14 

1.12 

-.94 

-2.56 

3.24 

.43 

.00 

POWER 

-.32 

3.87 

1.42 

1.08 

.74 

1.56 

2.28 

.05 

.00 

1.50 

3.57 

5.82 

19354 

1256 

1363 

46800 

17600 

1.10 

510 

6.6 

RAM 

1.03 

1.03 

.00 

-.00 

1.26 

1.63 

-.65 

.00 

.00 

BLEED 

-3.18 

-1.05 

-.53 

2.02 

-1.89 

-5.19 

4.49 

.10 

.00 

POWER 

-1.96 

.49 

-.12 

1.88 

-.49 

-1.31 

1.83 

.01 

.00 
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CONFIDENTIAL 


UAi  0*6 X0 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  9.0  JANUARY  1964 

STANDARD  OAY  PRESSURE  ALTITUDE  25000  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.30  NR 

at 

1.00 

1.06 

2070 

6610 

.85 

895 

52.8 

218 

1399 

P2 

m 

S.81 

RAM 

1.08 

1.73 

-1.01 

-.02 

.96 

1.08  , 

-.14 

T2 

m 

437 

BLEED 

.10 

-.52 

2.85 

-.38 

-1.00 

.10 

2.34 

ERI 

m 

0 

POWER 

-1.23 

4.44 

8.75 

.94 

3.19 

-1.23 

7.75 

.60  NR 

m 

1.00 

1.28 

4690 

6510 

.96 

922 

59.2 

247 

1422 

P2 

m 

6.96 

RAM 

1.02 

1.83 

*1.01 

-.01 

.99 

1.02 

-.04 

T2 

m 

461 

BLEED 

.12 

-.77 

3.02 

-.42 

-1.07 

.12 

2.25 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.79 

5.49 

6.18 

.84 

2.83 

-.79 

6.71 

.90  NR 

m 

1.00 

1.69 

8400 

6110 

1.14 

958 

68.6 

295 

1418 

P2 

m 

9.23 

RAM 

1.02 

2.35 

-1.63 

-.01 

.99 

1.02 

-.06 

T2 

m 

499 

BLEEO 

.11 

-1.24 

3.75 

—  .  40 

-1.10 

.11 

2.31 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.55 

7.48 

3.09 

.67 

2.48 

-.55 

5.79 

1.20  NR 

m 

.991 

2.41 

13700 

5820 

1.26 

1000 

79.6 

362 

1376 

P2 

•13.12 

RAM 

1.01 

2.61 

-1.85 

-.00 

1.02 

1.01 

-.01 

T2 

m 

554 

BLEED 

.09 

-2.30 

4.85 

-.44 

-1.33 

.09 

2.16 

ERI 

m 

0 

POWER 

-  •  35 

8.95 

1.54 

.62 

2.40 

-.35 

5.24 

1.30  NR 

M 

.971 

3.57 

29200 

15600 

1.24 

1233 

166.3 

616 

1765 

P2 

a 

19.44 

RAM 

1.03 

2.08 

-1.17 

-.00 

1.03 

1.03 

.00 

T2 

a 

623 

BLEED 

.10 

-5.89 

5.31 

-.55 

-1.84 

.10 

-.01 

ERI 

a 

0 

POWER 

.01 

-1.32 

1.84 

.03 

.11 

.01 

-.02 
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CONFIDENTIAL 

GENERAL  ELECTRIC  SE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  9.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  25000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

•  30 

1.06 

2.01 

5612 

970 

1249 

9500 

7430 

.755 

507 

15.1 

RAM 

.85 

.81 

-.15 

.00 

1.57 

1.71 

-.98 

.08 

•  00 

BLEED 

-.14 

2.31 

1.28 

.00 

-.39 

-.53 

2.86 

.10 

.00 

POWER 

2.52 

13.31 

6.43 

•  00 

3.43 

4.72 

8.46-1.23 

.00 

.60 

1.28 

2.29 

6264 

985 

1249 

12000 

7360 

.85 

492 

6.  f 

RAM 

.96 

•  94 

-.04 

•  00 

1.51 

1.83 

-.98 

.02-25.76 

BLEED 

-.25 

2.  22 

1.16 

•  00 

-.42 

-.76 

3.02 

.12 

.00 

POWER 

1.92 

11.80 

5.33 

.00 

3.03 

5.46 

6.21 

-.79 

.00 

•  90 

1.69 

2.71 

6952 

98T 

1249 

15600 

7230 

.96 

461 

15.1 

RAM 

.95 

.92 

-.05 

.00 

1.40 

1.B5 

-1.03 

.02 

.00 

BLEED 

-.27 

2.44 

1.16 

.00 

-.41 

-1.01 

3.50 

.11 

.00 

POWER 

1.71 

10.67 

4.40 

•  00 

2.49 

6.02 

4.53 

-.55 

.00 

.20 

2.41 

3.27 

7307 

971 

1249 

20500 

6740 

1.08 

419 

15.1 

RAM 

1.01 

1.00 

-.00 

•  00 

1.37 

2.09 

-1.22 

•  00 

.00 

BLEED 

-.44 

2.39 

.95 

•  00 

-.57 

-1.90 

4.41 

.09 

.00 

POWER 

1.69 

10.56 

3.77 

•  00 

2.20 

7.40 

3.04 

-.35 

•  00 

•  50 

3.57 

5.82 

19354 

1256 

1363 

46800 

17600 

1.10 

510 

6.6 

RAM 

1.03 

1.03 

.00 

-.00 

1.26 

1.63 

-.65 

.00 

.00 

BLEED 

-3.18 

-1.05 

-.53 

2.02 

-1.89 

-5.19 

4.49 

•  10 

.00 

POWER 

-1.96 

.49 

-.12 

1.88 

-.49 

-1.31 

1.83 

.01 

.00 
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UJDl  OW1B 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.11.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  25000  FEET 


MO 

P2/PO 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

*30 

NR 

at 

1.00 

1.06 

1700 

2190 

1.09 

785 

33.3 

179 

999 

P2 

■ 

5.01 

RAM 

1.07 

1.88 

-2.08 

-.05 

.79 

1.07 

-.59 

T2 

m 

437 

BLEED 

.02 

-1.40 

4.41 

-.41 

-1.29 

.02 

2.40 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.13 

11.14 

11.82 

1.17 

5.15 

-.13 

10.76 

.60 

NR 

m 

1.00 

1.20 

3780 

920 

2.41 

798 

35.1 

199 

938 

P2 

6.96 

RAM 

1.03 

3.76 

-4.38 

-.04 

.85 

1.03 

-.44 

T2 

m 

461 

BLEEO 

.02 

-4.51 

8.41 

-.41 

-1.37 

.02 

2.33 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.09 

28.16 

-3.72 

1.12 

4.94 

-.09 

10.07 

.90 

NR 

m 

1.00 

1.69 

6720 

-560 

-3.470 

827 

38.8 

236 

869 

P2 

m 

9.23 

RAM 

1.01 

-5.30 

4.48 

-.02 

.90 

1.01 

-.30 

T2 

m 

499 

BLEED 

•  01 

10.21 

-5.08 

-.41 

-1.45 

.01 

2.25 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.03 

-46.68 

80.83 

.85 

4.40 

-.03 

8.85 

1.20 

NR 

m 

.991 

2.41 

10800 

-2440 

-.615 

866 

43.9 

284 

792 

P2 

*13.12 

RAM 

1.01 

-.99 

1.35 

-.01 

.95 

1.01 

-.20 

T2 

m 

554 

BLEEO 

•  01 

3.40 

3.09 

-.42 

-1.56 

•  01 

2.08 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.•01 

-11.71 

46.65 

.72 

4.15 

-.01 

8.14 

1.50 

NR 

m 

.971 

3.57 

29200 

12100 

1.36 

1222 

160.5 

617 

1593 

P2 

m 

19.44 

RAM 

1.03 

2.36 

-1.51 

-.00 

1.03 

1.03 

-.00 

T2 

m 

623 

BLEED 

.04 

-1.96 

4.61 

-.34 

-1.14 

.04 

2.06 

ERI 

■m 

0 

POWER 

-.03 

3.30 

•  50 

.19 

.81 

-.03 

1.88 
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rONFinFNTIA! 


GEI  84219 


rcMco  a  i  ci  error  r  ru/  caa  cctiuatch  ococnoMAurc 

ui.  wv  t  n  t  v  w»>  if  *  nmt  i  vn«  wm  irntvu 


P.S.li.O 
STANDARD  DAY 


JANUARY  1964 

PRESSURE  ALTITUDE  25000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T  8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.30 

1.06 

1.32 

2390 

713 

1587 

4300 

2600 

.92 

417 

6.6 

RAM 

.38 

-.00 

-.44 

.00 

1.53 

1.83 

-2.01 

.07 

.00 

BLEED 

-.20 

2.92 

1.08 

.00 

-.78 

-1.30 

4.30 

.02 

.00 

P0MER 

1.57 

23.21 

6.90 

.00 

6.22 

10.36 

12.61 

-.13 

.00 

.60 

1.28 

1.37 

2203 

688 

1587 

5200 

1420 

1.55 

397 

6.6 

RAM 

.46 

.20 

-.28 

.00 

1.56 

2.98 

-3.27 

•  03 

.00 

BLEED 

-.25 

3.33 

•  99 

.00 

-.86 

-3.22 

6.88 

.02 

.00 

POWER 

1.58 

24.24 

6.05 

.00 

5.42 

20.11 

3.97 

-.09 

.00 

.90 

1.69 

1.50 

1950 

669 

1587 

6810 

90 

20.53 

369 

6.6 

RAM 

.58 

.37 

-.17 

.00 

1.59 

42.30 

37.61 

.01 

.00 

BLEED 

-.32 

4.35 

.90 

.00 

-.92 

-66.-142322.02 

•  01 

.00 

POWER 

1.94 

25. 85 

4.81 

.00 

4.25 

306.71 

-169.65 

-.03 

.00 

•  20 

2.41 

1.70 

1492 

662 

1587 

9230 

-1550 

-.965 

329 

6.6 

RAM 

.73 

.42 

-.10 

.00 

1.60 

-2.48 

2.58 

.00 

.00 

BLEED 

-.45 

6.64 

.79 

.00 

-.99 

5.93 

.66 

•  01 

.00 

POWER 

1.59 

33.61 

3.97 

.00 

3.41 

-20,41 

56.84 

-.01 

•  00 

.90 

3.57 

4.78 

16441 

1165 

1587 

42900 

13700 

1.20 

511 

6.6 

RAM 

1.03 

1.03 

-.00 

.00 

1.29 

1.85 

-.90 

.00 

.00 

BLEED 

-.38 

2.51 

1.06 

.00 

-.49 

-1.63 

4.25 

.04 

.00 

POWER 

.67 

3.82 

1.32 

.00 

.85 

2.74 

1.05 

-.03 

.00 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATEO  PERFORMANCE 
P.S. 13.4  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  25000  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.30 

NR 

m 

1.00 

1.06 

1160 

-100 

-9.690 

680 

19.0 

122 

817 

P2 

m 

5.81 

RAH 

1.29 

-3.29 

1.62 

-.12 

.54 

1.29 

-1.15 

T2 

m 

437 

BLEED 

.02 

8.06 

-3.27 

-.37 

-1.23 

.02 

2.67 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.17 

-125.77 

202.65 

2.50 

10.17 

-.17 

20.80 

.60 

NR 

m 

1.00 

1.28 

2640 

-1300 

-.600 

695 

20.0 

139 

731 

P2 

m 

6.96 

RAM 

1.42 

.54 

-1.52 

.06 

1.13 

1.42 

-.96 

T2 

u 

461 

BLEED 

-1.22 

1.20 

2.24 

-.94 

-3.24 

-1.22 

2.33 

ERI 

100 

POWER- 

21.16 

-6.69 

35.14 

-6.55 

-22.64-21.16 

16.60 

.90 

NR 

n 

1.00 

1.69 

5660 

-2940 

-.265 

770 

28.6 

199 

677 

P2 

9.23 

RAM 

1.37 

•41 

-.42 

.07 

1.23 

1.37 

-.45 

T2 

m 

499 

BLEED 

-2.66 

1.18 

-1.16 

-1.23 

-4.65 

-2.66 

•  81 

ERI 

m 

100 

POWER- 

20.15 

-3.27 

3.29 

-4.54 

-17.71- 

20.15 

2.80 

1.20 

NR 

m 

.991 

2.41 

9700 

-3460 

-.230 

836 

37.5 

256 

693 

P2 

13.12 

RAM 

1.17 

-.22 

.57 

.05 

1.18 

1.17 

-.21 

T2 

554 

BLEED 

-1.89 

4.01 

-4.93 

-1.44 

-5.18 

-1.89 

.02 

ERI 

m 

100 

POWER- 

12.68 

6.36 

-15.24 

-5.00 

-18.70-12.68 

-.88 

1.50 

NR 

m 

,971 

3.57 

29300 

10900 

1.43 

1219 

158.8 

617 

1542 

P2 

« 

19.44 

RAM 

1.03 

2.37 

-1.52 

-.00 

1.03 

1.03 

-.00 

T2 

■ 

623 

BLEED 

.04 

-2.10 

4.86 

-.33 

-1.15 

•  04 

2.07 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.03 

3.60 

.39 

.19 

.84 

-.03 

1.95 
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MO 

P2/P0 

PB/PO 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.30 

1.06 

1.05 

998 

603 

2600 

1160 

0 

240.33 

283 

6.6 

RAM 

.08 

-1.40 

-.80 

.00 

1.73 

124.22 

24.11 

•  30 

.00 

BLEED 

-.06 

6.39 

1.16 

.00 

-.76- 

218.52 

-97.86 

.02 

.00 

POWER 

•  56 

56.01 

11.87 

•  00 

12.063615.18 

-885.15 

-.17 

.00 

.60 

1.28 

1.06 

780 

573 

2600 

1680 

-1160 

-.670 

277 

6.6 

RAM 

.16 

-.96 

-.50 

.00 

2.26 

.36 

-1.32 

.45 

.00 

BLEED 

-.25 

3.68 

.75 

.00 

-3.53 

1.72 

1.72-1.22 

.00 

POWER 

-2.68 

28.29 

6.28 

•  00 

-34.92 

-3.67 

32.0-21.16 

.00 

.90 

1.69 

1.13 

780 

579 

2600 

2980 

-2680 

-.290 

311 

6.6 

RAM 

.29 

.00 

-.20 

.00 

2.39 

.25 

-.25 

.39 

.00 

BLEED 

-.82 

•  00 

.06 

•  00 

-6.72 

1.84 

-1.79-2.66 

*00 

POWER 

-5.21 

.00 

.25 

•  00 

-37.78 

-.59 

.5-1 

20.15 

.00 

1.20 

2.61 

1.67 

796 

617 

1690 

6910 

-2790 

-.285 

296 

6.6 

RAM 

.66 

•  36 

-.08 

.00 

1.94 

-.73 

1.06 

.17 

.00 

BLEED 

-1.70 

-1.21 

-.28 

.00 

-5.15 

6.20 

-6.78- 

“1.89 

.00 

POWER 

-7.51 

-9.07 

-1.67 

.00 

-23.21 

13.42 

-21.9- 12.68 

.00 

I. SO 

3.57 

6.62 

15632 

1139 

1690 

41600 

12300 

1.27 

511 

6.6 

RAM 

1.03 

1.03 

-.00 

.00 

1.31 

1.96 

-1.04 

.00 

.00 

BLEED 

-.39 

2.61 

1.06 

•  00 

-.51 

-1.80 

4.53 

•  04 

.00 

POWER 

.81 

6.01 

1.35 

.00 

.89 

3.05 

.93 

-.03 

.00 

9-18 


CONFIDENTIAL 


CONFIDENTIAL 

um  8421  » 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  1.0  JANUARY  1964 

STANDARD  OAY  ♦  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  25000  FEET 


MO 

P2/P0 

FO 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.60 

NR 

m 

1.00 

1.28 

5270 

20800 

2.42 

1084 

73.5 

266 

1765 

P2 

m 

6.96 

RAM 

1.01 

1.66 

-.81 

-.00 

1.01 

1.01 

-.00 

T2 

a 

503 

BLEED 

•  17 

-3.26 

1.67 

-.67 

-1.97 

.17 

-.00 

ER1 

m 

0 

POWER 

.37 

-2.15 

2.60 

.08 

.28 

.37 

-.01 

•  90 

NR 

m 

1.00 

1.69 

9810 

25600 

2.37 

1136 

90.3 

330 

1765 

P2 

m 

9.23 

RAM 

1.00 

1.58 

-.70 

-.00 

1.01 

1.00 

-.00 

T2 

u 

546 

JLEED 

.05 

-4.95 

-.20 

-.54 

-1.88 

.05 

.01 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.02 

-4.80 

-1.92 

.05 

.20 

-.02 

.00 

1.20 

NR 

m 

.991 

2.41 

16900 

31400 

2.23 

1211 

115.7 

427 

1765 

P2 

13.12 

RAM 

1.01 

1.50 

-.54 

-.00 

1.02 

1.01 

-.00 

T2 

605 

BLEED 

.13 

-5.96 

-.34 

-.54 

-1.84 

.13 

-.02 

ERI 

m 

1 

POWER 

.05 

-5.16 

-1.97 

.04 

.15 

.05 

-.02 

1.50 

NR 

m 

.971 

3.57 

27900 

38600 

2.13 

1302 

150.3 

563 

1765 

P2 

-19.45 

RAM 

1.04 

1.60 

-.61 

-.00 

1.04 

1.04 

.00 

T2 

m 

681 

BLEED 

.06 

-7.80 

.34 

-.55 

-1.89 

.06 

.00 

ERI 

m 

1 

POWER 

-.00 

-5.37 

-1.04 

.04 

.15 

-.00 

-.01 
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GENERAL  ELECTRIC  GF4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 


P.S.  1.0 

STANDARD  OAY  >  40  F 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

.60 

1.28 

2.53 

50383 

3333 

RAM 

1.02 

.92 

.00 

BLEED  -3*15 

-1.67 

-.64 

POWER  -5.01 

.42 

-.34 

.90 

1.69 

3.04 

60561 

3334 

RAM 

1.02 

.94 

-.01 

BLEED  -2.89 

-5.13 

-2 .36 

POWER  -3.32 

—6.  66 

-3.48 

1.20 

2.41 

3.80 

70020 

3200 

RAM 

1.02 

1.00 

BLEED  -2.97 

-6.27 

-3.48 

POWER  -2.62 

-7.04 

-4.30 

1.50 

3.57 

4.86 

82194 

3051 

RAM 

1.04 

1.04 

.01 

BLEED  -3.44 

-7.50 

-4.31 

POWER  -2.37 

-6.34 

-4.04 

JANUARY  1964 

PRESSURE  ALTITUDE  25000  FEET 


AS 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

2322 

26700 

21400 

2.36 

554 

-.02 

1.50 

1.62 

-.75 

.01 

1.95 

-2.77 

-3.50 

1.94 

.17 

5.13 

-2.30 

-2.96 

3.44 

.37 

2385 

35800 

26000 

2.33 

539 

-.03 

1.40 

1.55 

-.66 

.00 

.45 

-3.53 

-4.88 

-.27 

.05 

1.02 

-3.50 

-4.82 

-1.90 

-.02 

2400 

48800 

31900 

2.19 

517 

.00 

1.34 

1.52 

-.56 

.00 

-.00 

-3.87 

-5.99 

-.31 

.13 

.02 

-3.37 

-5.18 

-1.95 

.05 

2400 

67100 

39200 

2.09 

487 

SHU 

1.31 

1.51 

-.51 

.01 

-.00 

-4.33 

-7.45 

-.05 

.06 

-.01 

-3.00 

-5*12 

-1.30 

-.00 

BTANG 

6.6 

.00 

.00 

.00 

6.6 
.00 
•  00 
.00 

6.6 
.00 
•  00 
.00 

3.0 

.00 

.00 

.00 


CONFIDENTIAL 


GEI  84219 


CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  5.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  +  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  25000  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.60 

NR 

3* 

1.00 

1.28 

5270 

9390 

1.01 

1084 

73.5 

266 

1765 

P2 

'  S 

6.96 

RAM 

1.01 

1.95 

-1.05 

-.00 

1.01 

1.01 

-.00 

T2 

3C 

503 

BLEED 

.17 

-4.03 

2.95 

-.67 

-1.97 

.17 

-.00 

ERI 

S 

0 

POWER 

.37 

-2.36 

3.56 

.08 

.28 

.37 

-.01 

.90 

NR 

c 

1.00 

1.69 

9810 

10500 

1.07 

1136 

90.3 

330 

1765 

P2 

* 

9.23 

RAM 

1.00 

1.90 

-.98 

-.00 

1.01 

1.00 

-.00 

T2 

33 

546 

BLEED 

.05 

-4.58 

3.61 

-.54 

-1.88 

.05 

.01 

ERI 

S 

0 

POWER 

-.02 

-2.27 

3.18 

.05 

.20 

-.02 

.00 

1.20 

NR 

m 

.991 

2.41 

16900 

L2000 

1.14 

1211 

115.7 

427 

1765 

P2 

* 

13.12 

RAM 

1.01 

1.84 

-.90 

-.00 

1.02 

1.01 

-.00 

T2 

a# 

605 

BLEED 

.13 

-5.23 

4.48 

-.54 

-1.84 

.13, 

-.02 

ERI 

* 

0 

POWER 

.05 

-2.02 

2.75 

.04 

.15 

.05 

-.02 

1.50 

NR 

* 

.971 

3.57 

27900 

11900 

o 

9 

•-« 

1302 

150.3 

563 

1765 

P2 

19.45 

RAM 

1.04 

1.84 

-.90 

-.00 

1.04 

1.04 

.00 

T2 

s 

681 

BLEED 

.06 

-6.46 

6.15 

-.55 

-1.89 

.06 

.00 

ERI 

9 

0 

POWER 

-.00 

-1.47 

2.17 

.04 

.15 

-.00 

-.01 

9-22 
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GEI  84219 


r^KICinEMTIAl 

HUM  *  mm  mm  m  m  ■  m  m  m  tm 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 


P.S.  5.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  ♦  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  25000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFGB 

W2K 

BTANG 

.60 

1.28 

2. TO 

9436 

1222 

1263 

15700 

10500 

.90 

554 

15.1 

RAM 

1.02 

1.01 

•  00 

-.06 

1.45 

1.67 

-.73 

.01 

.00 

BLEED  -2.89 

-1.27 

-.70 

1.82 

-2.48 

-3.81 

2.70 

.17 

.00 

POWER  -4.33 

1.15 

-.41 

4.57 

-1.77 

-2.84 

4.05 

.37 

.00 

.90 

1.69 

3.26 

11218 

1234 

1296 

21100 

11300 

.99 

539 

15.1 

RAM 

1.01 

1.01 

.00 

-.01 

1.37 

1.68 

-.73 

.00 

.00 

BLEED  -2.87 

-1.22 

-.59 

1.62 

-2.30 

-4.34 

3.34 

.05 

•  00 

POWER  -3.26 

.87 

-.20 

3.09 

-1.30 

-2.42 

3.34 

-.02 

.00 

1.20 

2-41 

4.07 

13673 

1251 

1349 

29600 

12600 

1.08 

517 

15.1 

RAM 

1.02 

1.02 

.00 

-.01 

1.31 

1.71 

-.75 

.00 

.00 

BLEED  -3.06 

-1.11 

-.58 

1.90 

-2.08 

-5.03 

4.25 

•  13 

.00 

POWER  -2.75 

.69 

-.20 

2.66 

-.86 

-2.09 

2.82 

.05 

.00 

1.50 

3,57 

5.20 

16599 

1273 

1403 

41900 

14000 

1.19 

487 

6.6 

RAM 

1.04 

1.04 

.00 

-.00 

1.28 

1.78 

-.81 

.01-25.76 

BLEED  -3.58 

-.92 

-.46 

2.44 

-2.05 

-6.26 

5.89 

.06 

85.86 

POWER  -2.52 

.67 

-.08 

2.44 

-.66 

-1.96 

2.69 

-.00 

.00 

CONFIDENTIAL 
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CONFIDENTIAL 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 

P*S.  9.0  JANUARY  1964 

STANOARD  OAY  ♦  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  25000  FEET 


NO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.60 

NR 

« 

1.00 

1.28 

4330 

4830 

1.09 

963 

51.1 

219 

1437 

P2 

'  — 

6.96 

RAM 

1.04 

1.86 

-1.07 

-.01 

.98 

1.04 

-.08 

T2 

503 

BLEED 

.11 

-.87 

3.36 

-.40 

-1.10 

.11 

2.35 

ERI 

0 

POWER 

-.84 

6.86 

6.74 

.86 

3.23 

-.84 

7.48 

•  90 

NR 

1.00 

1.69 

7700 

4230 

1.30 

996 

57.8 

259 

1403 

P2 

9.23 

RAM 

1.02 

2.08 

-1.31 

-.01 

•  99 

1.02 

-.06 

T2 

546 

BLEED 

.09 

-1.66 

4.17 

-.45 

-1.28 

.09 

2.23 

ERI 

0 

POWER 

-.54 

9.27 

4.19 

.83 

3.17 

-.54 

6.91 

1.20 

NR 

.991 

2.41 

12600 

3360 

1.65 

1040 

66.2 

318 

1347 

P2 

13.12 

RAN 

1 .02 

3.55 

-3.20 

-.00 

1.00 

1.02 

-.05 

T2 

605 

BLEED 

.07 

-3.80 

6.75 

-.44 

-1.44 

.07 

2.12 

ERI 

0 

POWER 

-.26 

14.20 

-1.12 

.6.2 

2.79 

—  .26 

5.88 

1.50 

NR 

m 

.971 

3.57 

27900 

11900 

1.40 

1302 

150.3 

563 

1765 

P2 

■* ; 

19.45 

RAN 

1.04 

-.59 

1.58 

-.00 

1.04 

1.04 

.00 

T2 

* 

681 

BLEED 

.06 

-8,00 

8.00 

-.55 

-1.89 

.06 

.00 

ERI 

s 

0 

POWER 

-.00 

-1.47 

2.17 

.04 

.15 

-.00 

-.01 

9-24 
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CONFIDENTIAL 

TIT  rtiA4  A 

UUli  U1A19 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  9.0  JANUARV  1964 

STANDARD  DAY  +  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  25000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/PO 

WFT 

T8 

A8 

FOB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.60 

1.28 

2.04 

5246 

998 

1249 

10000 

5710 

.92 

455 

15.1 

RAM 

.92 

.89 

-.07 

•  00 

1.57 

1.97 

-1.20 

.04 

.00 

BLEED 

-.25 

2.44 

1.19 

.00 

-.44 

-.86 

3.35 

.11 

.00 

POWEft 

2.02 

13.74 

5.76 

.00 

3.49 

6.78 

6.82 

-.84 

.00 

.90 

1.69 

2.39 

5509 

985 

1249 

12900 

5190 

1.06 

423 

6.6 

RAM 

.95 

•  91 

-.05 

.00 

1.47 

2.15 

-1.40 

.02 

.00 

BLEED 

-.35 

2.41 

1.02 

.00 

-.56 

-1.53 

4.03 

.09 

.00 

POWER 

2.04 

13.60 

5.06 

.00 

3.13 

8.59 

4.86 

-.54 

.00 

1.20 

2.41 

2.87 

5536 

963 

1249 

17000 

4410 

1.26 

385 

15.1 

RAM 

.97 

.92 

-.03 

.00 

1.39 

2*44 

-1.73 

.01 

•  00 

BLEED 

-.49 

2.56 

.  86 

.00 

-.67 

-2.78 

5.58 

.07 

.00 

POWER 

1.67 

13.01 

3.95 

.00 

2.52 

10.47 

2.44 

-.26 

•  00 

1.50 

3.57 

5.20 

16599 

1273 

1403 

41900 

14000 

1.19 

487 

6.6 

RAM 

1.04 

1.04 

.00 

-.01 

1.28 

1.78 

-.81 

.01- 

25.76 

BLEED 

-3.58 

-.92 

-.46 

2.44 

-2.05 

-6.26 

5.89 

.06 

85.86 

POWER 

-2.52 

.67 

-.08 

2.44 

-.66 

-1.96 

2.69 

-.00 

.00 

9-25 
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NO 

P2/P0 

FO 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

•  60 

NR 

* 

1.00 

1.28 

3460 

380 

4.85 

838 

30.0 

174 

976 

P2 

* 

6.96 

RAH 

1.06 

6.29 

-9.34 

-.06 

.79 

1.06 

-.58 

T2 

m 

503 

BLEED 

.03 

-8.42 

14.10 

-.38 

-1.35 

.03 

2.51 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.17 

63.51 

-30.46 

1.35 

5.81 

-.17 

11.76 

•  90 

NR 

m 

1.00 

1.69 

6070 

-1170 

-1.250 

866 

32.7 

204 

875 

P2 

"m 

9.23 

RAH 

1.00 

-1.43 

1.41 

-.03 

•  86 

1.00 

-.39 

T2 

;* 

546 

BLEED 

.01 

4.26 

•  69 

—  .46 

-1.54 

.01 

2.17 

ERI 

0 

POWER 

-.01 

-21.07 

58.61 

1.16 

5.43 

-.01 

10.54 

1.20 

NR 

« 

.991 

2.41 

9760 

-3000 

-.335 

916 

38.3 

246 

791 

P2 

-13.12 

RAH 

1.01 

-.32 

•  23 

-.02 

•  91 

1.01 

-.29 

T2 

M 

605 

BLEED 

.02 

2.48 

5.70 

-.48 

-1.61 

t02 

1.83 

ERI 

■ 

0 

POWER 

-.04 

-8.95 

61.20 

.93 

4.91 

-.04 

9.48 

1.50 

NR 

m 

.971 

3.57 

27900 

9300 

1*56 

1293 

146.1 

563 

1627 

P2 

■19.43 

RAH 

1.04 

2.63 

-1.84 

-.00 

1.04 

1.04 

-.01 

T2 

m 

681 

BLEED 

•  03 

-2.35 

5.26 

-.34 

-1.17 

.03 

2.08 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.02 

4.23 

.17 

.20 

•  92 

-.02 

2.07 

8-28 
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rnwFinFNTiAl 


GENERAL  ELECTRIC  SE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 


GEI  84219 


P.S.11.0  JANUARY  1964 

STANOARO  OAY  ♦  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  2S000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

•  60 

1.28 

1.30 

1831 

719 

1587 

4250 

790 

2.33 

363 

6.6 

RAM 

.38 

-.11 

-.37 

.00 

1.58 

3.84 

-4.89 

.06 

.00 

BLEED 

-.19 

3.89 

1.04 

.00 

-•81 

-4.46 

8.95 

.03 

.00 

POWER 

1.60 

29.93 

6.85 

•  00 

6.10 

33.66 

-3.53 

-.17 

•  00 

•  90 

1.69 

1.39 

1457 

692 

1587 

5430 

-640 

-2.265 

333 

6.6 

RAM 

.49 

.08 

-.20 

.00 

1.58 

-3.87 

3.31 

.00 

•  oo 

BLEED 

-.30 

4.99 

.83 

•  00 

-1.01 

8.55 

-3.15 

.01 

•  00 

POWER 

1.55 

35.35 

5.47 

•  00 

5.00 

-42.26 

83.91 

-.01 

.00 

1*20 

2.41 

1.56 

1006 

688 

1587 

7480 

-2280 

-.440 

298 

6.6 

RAM 

.63 

-.09 

-.14 

.00 

1.61 

-.94 

.80 

.01 

.00 

BLEED 

-.42 

8.39 

.70 

.00 

-1.08 

3.60 

4.54 

.02 

•  00 

POWER 

1.58 

51.09 

4.48 

.00 

3.91 

-13.02 

65.93 

-i04 

.00 

1.50 

3.57 

4.43 

14503 

1201 

1587 

39000 

11100 

1.30 

488 

6.6 

RAM 

1.03 

1.03 

-.00 

•  00 

1.31 

2.01 

-1.09 

•  01 

•  00 

BLEED 

-.37 

2.72 

1.05 

•  00 

-.52 

-1.89 

4.75 

.03 

.00 

POWER 

.75 

4.41 

1.42 

.00 

.94 

3.37 

1.00 

-.02 

•  00 

CONFIDENTIAL 
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ia 


MO 

P2/P0 

FO 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.60 

NR 

1.00 

1.28 

3150 

13900 

2.36 

921 

45.8 

174 

1554 

P2 

4.19 

RAM 

1.01 

1.65 

-.84 

-.00 

1.01 

1.01 

.00 

T2 

410 

BLEEO 

.07 

-2.55 

.99 

-.69 

-1.97 

.87 

.01 

ERI 

101 

POWER 

2.20 

-1.60 

2.13 

.12 

.39 

2.20 

.01 

,90 

NR 

1.00 

1.69 

6060 

18900 

2.22 

994 

60.5 

224 

1659 

P2 

5.55 

RAM 

1.00 

1.51 

-.65 

-.00 

1.01 

1.00 

-.00 

T2 

453 

BLEED 

.70 

-2.94 

1.38 

-.68 

-1.96 

.70 

.01 

ERI 

101 

POWER 

1.74 

-2.12 

2.72 

•  12 

.41 

1.74 

.05 

1,20 

NR 

.991 

2.41 

10900 

26700 

2.12 

1083 

83.6 

302 

1765 

P2 

7.89 

RAM 

1.01 

1.42 

-.52 

-.00 

1.02 

1.01 

-.00 

T2 

503 

BLEED 

.20 

-2.99 

1.37 

-.68 

-1.97 

•  20 

-.00 

ERI 

0 

POWER 

.38 

-1.31 

1.7C 

•  08 

.25 

.38 

-.00 

1.50 

NR 

•  9)71 

3.56 

18300 

35100 

2.05 

1161 

110.5 

405 

1765 

P2 

11.70 

RAM 

1.04 

1.39 

-.40 

-.00 

1.04 

1.04 

-.00 

T2 

566 

BLEED 

.10 

-5.23 

-.97 

-.53 

-1.85 

.10 

-.00 

ERI 

1 

POWER 

-.01 

-4.68 

-2.74 

.04 

.16 

-.01 

.00 

1,80 

NR 

.945 

5.43 

29700 

42700 

1.95 

1257 

147.1 

548 

1765 

P2 

17.82 

RAM 

1.06 

1.33 

-.28 

-.00 

1.07 

1.06 

-.00 

T2 

643 

BLEED 

.08 

-6.47 

—  .68 

-.56 

-1.85 

.08 

.01 

ERI 

1 

POWER 

-.01 

-4.42 

-1.63 

.03 

.14 

-.01 

.01 

2,00 

NR 

M 

.925 

7.24 

39900 

50900 

1.97 

1327 

177.2 

663 

1779 

P2 

-23.76 

RAM 

1.08 

1.34 

-.27 

-.00 

1.08 

1.08 

.00 

T2 

'  m 

702 

BLEEO 

.06 

-6.45 

-.34 

—  .54 

-1.93 

•  06 

-.00 

ERI 

as 

1 

POWER 

.00 

-3.61 

-1.13 

.03 

.12 

.00 

-.00 
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rrkir  n  «  i 
UChCOMI 


C  LLLU  I  IS  < 


ESTIMATED  PERFORMANCE 


P.S.  1.0 


JANUARY  1964 


STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  36089  FEET 


MO  P2/P0  P8/P0 

.60  1.28  2.69 

RAM  1.01 
BLEED  -2.98 
POWER  -6.46 

•90  1.69  3.53 

RAM  1.01 
BLEED  -3.41 
POWER  -6.55 

1.20  2.41  4.78 

RAM  1.02 
BLEED  -3.15 
POWER  -4.45 

1.50  3.56  6.12 

RAM  1.04 
BLEED  -2.80 
POWER  -2.57 

1.80  5.43  7.93 

RAM  1.07 
BLEED  -3.29 
POWER  -2.26 

2.00  7.24  9.64 

RAM  1.08 
BLEED  -3.13 
POWER  -1.82 


WFT  T  8  A8 

32702  3117  2290 

•88  .05  .01 

-1.60  -.99  2.25 

.52-1.55  7.57 

42035  3229  2281 

.91  .03  .00 

-1.62  -.88  2.58 

.57  -1.00  7.56 

56721  3336  2314 

•94  -.00  -.02 

-1.68  -.68  1.94 

.38  -.29  4.60 

71972  3310  2401 

1.02  .02  -.00 

-6.13  -3.10  -.04 

-7.32  >-4.02  -.01 

83416  3103  2401 

1.07  .01  .00 

-7.08  -4.09  -.03 

-5.97  -3.84  -.03 

100152  3133  2401 

1.09  .00  .00 

-6c 76  -3.78  -.03 

-4.71  -2.97  .04 


FGB 

FNB 

SFCB 

17400 

14200 

2.30 

1.48 

1.59 

-.77 

-2.11 

-2.77 

1.22 

-1.68 

-2.54 

3.08 

25300 

19200 

2.19 

1.36 

1.47 

-.61 

-2.05 

-2.91 

1.35 

-1.17 

-2.08 

2.68 

36100 

27200 

2.09 

1.28 

1.39 

-.48 

-2.06 

-2.97 

1.35 

-.99 

-1.54 

1.94 

53800 

35500 

2.03 

1.27 

1.40 

-.40 

-3.41 

-5.22 

-.98 

-3.09 

-4.68 

-2.74 

73700 

44000 

1.90 

1.27 

1.41 

-.37 

-3.94 

-6.65 

-.48 

-2.72 

-4.55 

-1.49 

92700 

52900 

1.89 

1.26 

1.40 

-.34 

-3.69 

-6.53 

-.25 

-2.09 

-3.66 

-1.10 

W2K  BTANG 

550  6.6 

.01  .00 

.87  .00 

2.20  .00 

553  6.6 

•00  .00 

•70  .00 

1.74  .00 

554  3.0 

.00-24.00 
.20  .00 
.38  .00 

531  3.0 

.01  .00 
.10  .00 
-.01  .00 

503  3.0 

.01  .00 
.08  .00 
-.01  .00 

477  .0 

.00  .00 
.06  .00 
.00  .00  f 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  2.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  36089  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.60 

NR 

M 

1.00 

1.28 

3150 

12300 

2.03 

921 

45.8 

174 

1554 

P2 

M 

4.19 

RAM 

1.01 

1.68 

-.86 

-.00 

1.01 

1.01 

.00 

T2 

m 

418 

BLEED 

.87 

-2.77 

1.23 

-.69 

-1.97 

.87 

.01 

ERI 

m 

101 

POWER 

2.20 

-1.53 

2.12 

.12 

.39 

2.20 

.01 

.90 

NR 

M 

1.00 

1.69 

6060 

16800 

1.92 

994 

60.5 

224 

1659 

P2 

5.55 

RAM 

1.00 

1.54 

-.67 

-.00 

1.01 

1.00 

-.00 

T2 

m 

453 

8LEE0 

.70 

-3.05 

1.51 

—  o  68 

-1.96 

.70 

.01 

ERI 

m 

101 

POWER 

1.74 

-1.59 

2.25 

.12 

.41 

1.74 

.05 

1.20 

NR 

m 

.991 

2.41 

10900 

23700 

1.84 

1083 

83.6 

302 

1765 

P2 

'  u 

7.89 

RAM 

1.01 

1.40 

-.49 

-.00 

1.02 

1.01 

-.00 

T2 

. ■ 

503 

BLEED 

.20 

-3.17 

1.59 

-.68 

-1.97 

.20 

-.00 

ERI 

m 

0 

POWER 

•  38 

-1.65 

2.09 

*08 

.25 

.38 

-.00 

1.50 

NR 

m 

.971 

3.56 

18300 

30700 

1.83 

1161 

110.5 

405 

1765 

P2 

•11.70 

RAM 

1.04 

1.41 

-.46 

-.00 

1.04 

1.04 

-.00 

T2 

n 

566 

BLEED 

•  10 

-3.17 

1.65 

-.53 

-1.85 

.10 

-.00 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.01 

-.97 

1.26 

.04 

.16 

-.01 

.00 

1.80 

NR 

m 

.945 

5.43 

29700 

39600 

1.84 

1257 

147.1 

548 

1765 

P2 

-17.82 

RAM 

1.06 

1.39 

-.39 

-.00 

1.07 

lr  06 

-.00 

T2 

m 

643 

BLEED 

.08 

-3.57 

2.11 

-.56 

-1.85 

.08 

.01 

ERI 

M 

0 

POWER 

-.01 

-1.13 

1.41 

.03 

.14 

-.01 

.01 

2.00 

NR 

m 

.925 

7.24 

39900 

46500 

1.85 

1327 

177.2 

663 

1779 

P2 

•23.76 

RAM 

1.08 

1.34 

-.31 

-.00 

1.08 

1.08 

.00 

T2 

m 

702 

BLEEO 

.06 

-3.52 

1.96 

-.54 

-1.93 

.06 

-.00 

ERI 

m 

0 

POWER 

•  00 

-.70 

.92 

.03 

.12 

.00 

-.00 
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OEI  84?  19 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  2.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  36089  FEET 


MO 

P2/PO 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.60 

1.28 

2.73 

24929 

2688 

2069 

16000 

12900 

1.94 

550 

6.6 

RAM 

1.02 

.90 

.01 

-.01 

1.46 

1.57 

-.73 

.01 

.00 

BLEED 

-2.86 

-1.60 

-1.33 

1.96 

-2.18 

-2.93 

1.39 

.87 

.00 

POWER 

-6.14 

.58 

-1.96 

7.04 

-1.65 

-2.60 

3.20 

2.20 

.00 

.90 

1.69 

3.58 

32240 

2787 

2062 

23200 

17200 

1.88 

553 

6.6 

RAM 

1.01 

.92 

.01 

-.01 

1.34 

1.46 

-.58 

.00 

.00 

BLEEO 

-3.29 

-1.61 

-1.17 

2.31 

-2.11 

-3.10 

1.56 

.70 

.00 

POWER 

-6.26 

.64 

-1.30 

7.09 

-1.15 

-2.17 

2.83 

1.74 

.00 

1.20 

2.41 

4.86 

43737 

2878 

2090 

35000 

24100 

1.82 

554 

6.6 

RAH 

1.03 

.95 

-.02 

-.03 

1.27 

1.38 

-.47 

.00 

.00 

BLEED 

-3.06 

-1.66 

-.83 

1.79 

-2.08 

-3.12 

1.52 

.20 

.00 

POWER 

-4.28 

.42 

-.31 

4.39 

-.93 

-1.53 

1.97 

.38 

.00 

1.50 

3.56 

6.22 

56214 

2865 

2172 

49500 

31200 

1.80 

531 

3.0 

RAM 

1.05 

.99 

-.01 

-.02 

1.25 

1.38 

-.43 

.01 

.00 

BLEED 

-3.05 

-1.60 

-.70 

1.76 

-1.97 

-3.18 

1.66 

.10 

.00 

POWER 

-2.99 

.28 

-.06 

2.88 

-.69 

-1.10 

1.39 

-.01 

.00 

1.80 

5.43 

8.01 

72695 

2852 

2267 

70200 

40500 

1.79 

503 

.0 

RAM 

1.07 

1.03 

-.01 

-.02 

1.25 

1.39 

-.39 

.01 

.00 

BLEEO 

-3.70 

-1.57 

-.62 

2.46 

-1.97 

-3.48 

2.01 

.08 

.00 

POWER 

-2.71 

.25 

-«00 

2.69 

-.52 

-.89 

1.15 

-.01 

.00 

2.00 

7.24 

9.75 

86114 

2862 

2257 

88000 

48100 

1.79 

477 

.0 

RAM 

1.09 

1.04 

-.02 

-.02 

1.25 

1.38 

-.36 

.00 

.00 

BLEED 

-3.50 

-1.67 

-.63 

2.24 

-1.88 

-3.50 

1.93 

.06 

.00 

POWER 

-2.16 

.21 

.01 

2.15 

-.35 

-.65 

«  86 

.00 

.00 
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HF.T  84219 


CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 


P.S.  3.0 
STANDARD  DAY 


JANUARY  1964 

PRESSURE  ALTITUDE  36089  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

.60 

NR 

at 

1.00 

1.28 

3150 

9870 

1.74 

921 

45.8 

174 

P2 

3 

4.19 

RAM 

1.01 

1.80 

-.96 

-.00 

1.01 

1.01 

T2 

= 

418 

BLEED 

.87 

-2.81 

1.27 

-.69 

-1.97 

.87 

ERI 

9 

101 

POWER 

2.20 

-.72 

1.43 

.12 

.39 

2.20 

.90 

NR 

38 

1.00 

1.69 

6060 

13600 

1.65 

994 

60.5 

224 

P2 

m 

5.55 

RAM 

1.00 

1.64 

-.76 

-.00 

1.01 

1.00 

T2 

'  m 

453 

BLEED 

.70 

-3.10 

1.59 

-.68 

-1.96 

.70 

ERI 

m 

101 

POWER 

1.74 

-1.08 

1.87 

.12 

.41 

1.74 

1.20 

NR 

m 

.991 

2.41 

10900 

19400 

1.58 

1083 

83.6 

302 

P2 

JE 

7.89 

RAM 

1.01 

1.50 

-.57 

-.00 

1.02 

1.01 

T2 

a 

503 

BLEED 

.20 

“3.32 

1.78 

-.68 

-1.97 

.20 

ERI 

* 

0 

POWER 

.38 

-1.36 

1.88 

.08 

.25 

.38 

1.50 

NR 

* 

.971 

3.56 

18300 

25000 

1.58 

1161 

110.5 

405 

P2 

*11.70 

RAM 

1.04 

1.40 

-.43 

-.00 

1.04 

1.04 

T2 

a 

566 

BLEEO 

•  10 

-3.37 

1.91 

-.53 

-1.85 

.10 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.01 

-I.il 

1.47 

.04 

.16 

-.01 

1.80 

NR 

m 

.945 

5.43 

29700 

31800 

1.60 

1257 

147.1 

548 

P2 

*17.82 

RAM 

1.06 

1.43 

-.43 

-.00 

1.07 

1.06 

T2 

a 

643 

BLEED 

.08 

-3.94 

2.59 

-.56 

-1.85 

.08 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.01 

-1.14 

1.46 

.03 

.14 

-.01 

2.00 

NR 

m 

.925 

7.24 

39900 

37500 

1.61 

1327 

177.2 

663 

P2 

*23.76 

RAM 

1.08 

1.44 

-.41 

-.00 

1.08 

1.08 

T2 

m 

702 

BLEEO 

.06 

-3.87 

2.41 

-.54 

-1.93 

.06 

ERI 

m 

0 

POWER 

.00 

-.68 

.94 

.03 

.12 

•  00 

TC 

1554 

.00 

.01 

.01 

1659 

-.00 

.01 

.05 

1765 

-.00 

-.00 

-.00 

1765 

-.00 

-.00 

.00 

1765 
-.00 
.01 
•  01 

1779 

.00 

-.00 

-.00 
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GEI  84219 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  3.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  36089  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.60 

1.28 

2.79 

17156 

2114 

1776 

14100 

11000 

1.57 

550 

6.6 

RAM 

1.02 

.93 

.02 

-.01 

1.46 

1.58 

-.71 

.01 

.00 

BLEED 

-2.78 

-1.60 

-1.38 

1.90 

-2.12 

-2.98 

1.45 

.07 

.00 

POWER 

-5.86 

.70 

-2.02 

6.81 

-1.43 

-2.48 

3.20 

2.20 

.00 

.90 

1.69 

3.65 

22445 

2209 

1778 

20500 

14400 

1.56 

553 

6.6 

RAM 

1.01 

.95 

.01 

-.01 

1.34 

1.48 

-.57 

.00 

.00 

BLEED 

-3.20 

-1.58 

-1.21 

2.23 

-2.04 

-3.20 

1.70 

.70 

.00 

POWER 

-5.98 

.77 

-1.32 

6.85 

-.99 

-2.13 

2.93 

1.74 

.00 

o 

*NI 

• 

2.41 

4.95 

307  52 

2297 

1808 

30900 

199-0 

1.54 

554 

6.6 

RAM 

1.02 

.97 

-.01 

-.02 

1.27 

1.40 

-.47 

.00 

.00 

BLEED 

-2.99 

-1.63 

-.84 

1.74 

-2.04 

-3.26 

1.72 

•  20 

.00 

POWER 

-4.il 

.51 

-.32 

4.23 

-.86 

-1.54 

2.06 

.38 

.00 

.50 

3.56 

6.35 

39509 

2296 

1882 

43700 

25500 

1.55 

531 

6.6 

RAM 

1.04 

1.00 

-.01 

-.01 

1.25 

1.41 

-.44 

.01 

.00 

BLEED 

-2.98 

-1.56 

-.71 

1.71 

-1.93 

-3.39 

1.93 

.10 

.00 

POWER 

-2.86 

.34 

-.07 

2.78 

-.66 

-1.13 

1.48 

-.01 

.00 

.80 

5.43 

8.19 

50942 

2295 

1966 

62100 

32400 

1.57 

503 

.0 

RAM 

1.07 

1.04 

-.01 

-.01 

1.25 

1.42 

-.42 

.01 

.00 

BLEED 

-3.58 

-1.50 

-.63 

2.35 

-1.92 

-3.76 

2.39 

.08 

.00 

POWER 

-2.59 

.31 

-.02 

2.55 

-.48 

-.92 

1.24 

-.01 

.00 

. 

o 

o 

7.24 

9.96 

60201 

2311 

1962 

77900 

38100 

1.58 

477 

.0 

RAM 

1.08 

1.05 

-.02 

-.01 

1.24 

1.42 

-.39 

.00 

.00 

BLEED 

-3.40 

-1.60 

-.63 

2.14 

-1.84 

-3.84 

2.38 

.06 

.00 

POWER 

-2.06 

.25 

-.00 

2.05 

-.33 

-.68 

.94 

.00 

.00 
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GEI  84219 


CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  4.0  JANUARY  1964 


STANDARD  DAY 


PRESSURE  ALTITUDE  36089  FEE  I 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

IE 

PE 

W2 

TC 

.60 

NR 

X 

1.00 

1.28 

3150 

7820 

1.41 

921 

45.8 

174 

1554 

P2 

X 

4.19 

RAM 

1.01 

1.40 

-.96 

-.00 

1.01 

1.01 

.00 

T2 

X 

418 

BLEED 

.87 

-2.78 

2.21 

-.69 

-1.97 

.87 

.01 

ERI 

X 

1GI 

POWER 

2.20 

-2.76 

3.52 

.12 

.39 

2.20  , 

.01 

.90 

NR 

= 

1.00 

1.69 

6060 

9450 

1.38 

994 

60.5 

224 

1659 

P2 

■  X 

5.55 

RAM 

1.00 

1.35 

-.82 

-.00 

1.01 

1.00 

-.00 

T2 

= 

453 

BLEED 

.70 

-2.80 

2.19 

-.68 

-1.96 

.70 

.01 

ERI 

ss 

101 

POWER 

1.74 

-.90 

1.81 

.12 

.41 

1.74 

.05 

1.20 

NR 

X 

.991 

2.41 

10900 

13400 

1.32 

1083 

83.6 

302 

1765 

P2 

X 

7.89 

RAM 

1.01 

1.76 

-.81 

-.00 

1.02 

1.01 

-.00 

T2 

X 

503 

BLEED 

.20 

-3.91 

2.52 

—  o  68 

-1.97 

.20 

-.00 

ERI 

X 

0 

POWER 

.38 

-1.19 

1.92 

.08 

.25 

.38 

-.00 

1.50 

NR 

X 

.971 

3.56 

18300 

17400 

1.31 

1161 

110.5 

405 

1765 

P2 

■*: 

11.70 

RAM 

1.04 

1.59 

-.60 

-.00 

1.04 

1.04 

-.00 

T2 

X 

566 

BLEED 

.10 

-3.88 

2.57 

-.53 

-1.85 

.10 

-.00 

ERI 

X 

0 

POWER 

-.01 

-.97 

1.47 

.04 

.16 

-.01 

.00 

1.80 

NR 

s 

.945 

5.43 

29700 

21600 

1.35 

1257 

147.1 

548 

1765 

P2 

X 

17.82 

RAM 

1.06 

1.48 

-.45 

-.00 

1.07 

1.06 

-.00 

T2 

X 

643 

BLEED 

.08 

-4.49 

3.39 

-.56 

-1.85 

.08 

.01 

ERI 

X 

0 

POWER 

-.01 

-1.11 

1.57 

.03 

.14 

-.01 

.01 

2.00 

NR 

X 

.925 

7.24 

39900 

24600 

1.39 

1327 

177.2 

663 

1779 

P2 

X. 

23.76 

RAM 

1.08 

1.54/ 

-.49 

-.00 

1.08 

1.08 

.00 

T2 

X 

702 

BLEED 

.06 

-4.65 

3.47 

-.54 

-1.93 

.06 

-.00 

ERI 

X 

Q 

POWER 

.00 

-.65 

1.01 

.03 

.12 

.00 

-.00 
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GEI  84219 


r.PNFn&i  Fl  Ff.  T  R  I C  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  4.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  36089  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T  8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.60 

1.28 

2.83 

11026 

1587 

1500 

12100 

8990 

1.23 

550 

6.6 

RAM 

1.03 

.51 

-.29 

-.20 

1.29 

1.39 

-.95 

.01 

.00 

BLEED  -2.75 

-.66 

-.78 

2.25 

-1.73 

-2.64 

2.06 

.87 

.00 

POWER  —5.63 

.73 

-2.  15 

6.60 

-1.33 

-2.57 

3.33 

2.20 

.00 

.90 

1.69 

3.72 

13062 

1555 

1446 

17000 

10900 

1.20 

553 

6.6 

RAM 

1.02 

.58 

-.25 

-.16 

1.20 

1.31 

-.77 

.00 

.00 

BLEEO  -3.14 

-.70 

-.66 

2.48 

-1.68 

-3.01 

2.41 

.70 

.00 

POWER  -5.71 

.91 

-1.40 

6.55 

-.86 

-2.31 

3.25 

1.74 

.00 

1.20 

2.41 

5.05 

17768 

1614 

1468 

25500 

14600 

1.22 

554 

6.6 

RAM 

1.02 

1.02 

.02 

-.00 

1.27 

1.46 

-.48 

.00 

.00 

BLEED  -2.92 

-1.54 

-.83 

1.67 

-1.98 

-3.61 

2.19 

.20 

.00 

POWER  -3.94 

.72 

-.35 

4.04 

-.79 

-1.67 

2.41 

.38 

.00 

1.50 

3.56 

6.49 

22803 

1630 

1534 

36300 

18000 

1.27 

531 

6.6 

RAM 

1.04 

1.04 

.01 

-.00 

1.25 

1.48 

-.47 

.01 

.00 

BLEEO  -2.91 

-1.46 

-.70 

1.63 

-1.88 

-3.89 

2.58 

.10 

.00 

POWER  -2.74 

.48 

-.11 

2.61 

-.64 

-1.27 

1.77 

-.01 

.00 

1.80 

5.43 

8.38 

29190 

1647 

1610 

51800 

22100 

1.32 

503 

6.6 

RAM 

1.07 

1.07 

.01 

-.00 

1.25 

1.51 

-.48 

.01 

.00 

BLEEO  -3.48 

-1.33 

-.60 

2.25 

-1.86 

-4.46 

3.35 

.08 

.00 

POWER  -2.47 

.44 

-.05 

2.39 

-.46 

-1.08 

1.53 

-.01 

.00 

2.00 

7.24 

10.18 

34288 

1671 

1614 

65200 

25300 

1.36 

477 

3.0 

RAM 

1.08 

1.08 

-.00 

-.00 

1.25 

1.51 

-.46 

.00 

.00 

BLEED  -3.30 

-1.43 

-.61 

2.05 

-1.78 

-4.70 

3.52 

.06 

.00 

POWER  -1.97 

.35 

-.04 

1.92 

-.32 

-.84 

1.21 

.00 

.00 
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GEI  84219 


CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
p.s.  5.G  January  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  36089  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.60 

NR 

= 

1.00 

1.28 

3150 

6040 

.91 

921 

45.8 

174 

1554 

P2 

'=S 

4.19 

RAM 

1.01 

1.91 

-.98 

-.00 

1.01 

1.01 

.00 

T2 

'  z 

418 

BLEED 

.  87 

-3.09 

1.86 

-.69 

-1.97 

.87 

.01 

ERI 

at 

101 

POWER 

2.20 

-1.16 

2.63 

.12 

.39 

2.20 

.01 

.90 

NR 

a 

1.00 

1.69 

6060 

7900 

.96 

994 

60.5 

224 

1659 

P2 

m 

5.55 

RAM 

1.00 

1.72 

-.77 

-.00 

1.01 

1.00 

-.00 

T2 

'  SE 

453 

BLEED 

.70 

-3.53 

2.45 

-.68 

-1.96 

.70 

.01 

ERI 

s 

101 

POWER 

1.74 

-1.40 

2.99 

.12 

.41 

1.74 

.05 

1.20 

NR 

X 

.991 

2.41 

10900 

9380 

1.14 

1083 

83.6 

302 

1765 

P2 

X 

7.89 

RAM 

1.01 

1.86 

-.83 

-.00 

1.02 

1.01 

-.00 

T2 

X 

503 

BLEED 

.20 

-3.85 

8.78 

-.68 

-1.97 

.20 

-.00 

ERI 

X 

0 

POWER 

.38 

-1.40 

2.85 

.08 

.25 

.38 

-.00 

1.50 

NR 

X 

.971 

3.56 

18300 

12000 

1.13 

1161 

110.5 

405 

1765 

P2 

*11.70 

RAM 

1.04 

1.81 

-.84 

-.00 

1.04 

1.04 

-.00 

T2 

X 

566 

BLEED 

.10 

-4.84 

3.94 

-.53 

-1.85 

.10 

-.00 

ERI 

X 

0 

POWER 

-.01 

-1.43 

2.17 

.04  ... 

.16 

-.01 

.00 

l.BO 

NR 

X 

.945 

5.43 

29700 

14400 

1.16 

1257 

147.1 

548 

1765 

P2 

*17.82 

RAM 

1.06 

1.68 

-.67 

-.00 

1.07 

1.06 

-.00 

T2 

X 

643 

BLEED 

.08 

-5.31 

4.74 

-.56 

-1.85 

.08 

.01 

ERI 

at 

0 

POWER 

-.01 

-1.14 

1.81 

.03 

.14 

-.01 

.01 

2.00 

NR 

* 

.925 

7.24 

39900 

15900 

1.22 

1327 

177.2 

663 

1779 

P2 

*23.76 

RAM 

1.08 

1.66 

-.63 

-.00 

1.08 

1.08 

.00 

T2 

X 

702 

BLEED 

.06 

-6.05 

5.51 

-.54 

-1.93 

.06 

-.00 

ERI 

a 

0 

POWER 

.00 

-1.07 

1.63 

.03 

.12 

.00 

-.00 
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CONFIDENTIAL 


GEI  64219 


/Hri.rn  *  .  p.  crTorr  r  CA  /  C/LA  CCTTMATCH  D  1=0  Pflll  M  A  nr.  F 

UU  uwi-o  - —  -  ■  • 

p.S.  5.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  36089  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T  8 

A8 

.60 

1.28 

2.88 

5526 

1070 

1203 

RAM 

1.02 

1.02 

.00 

-.06 

BLEED 

-2.67 

-1.32 

-1.14 

2.05 

POWER 

-5.43 

1.46 

-1.90 

6.68 

•  90 

1.69 

3.77 

7562 

1144 

1217 

RAM 

1.01 

1.01 

.01 

-.01 

BLEED 

-3.07 

-1.22 

-.97 

2.25 

POWER 

-5.56 

1.57 

-1.16 

6.51 

1.20 

2.41 

5.11 

10735 

1223 

1254 

RAM 

1.02 

1.01 

.00 

-.01 

BLEED 

-2.89 

-1.26 

-.71 

1.73 

POWER 

-3.84 

1.02 

-.38 

3.96 

1.50 

3.56 

6.57 

13502 

1240 

1314 

RAM 

1.04 

1.04 

.00 

-.01 

BLEE0 

-2. 87 

-1.19 

-.61 

1.66 

POWER 

-2.67 

.71 

-.17 

2.53 

1.80 

5.43 

8.49 

16813 

1261 

1382 

RAM 

1.07 

1.07 

.00 

-.01 

BLEED 

-3.42 

-.95 

-.47 

2.28 

POWER 

-2.40 

.65 

-.09 

2.31 

2.00 

7.24 

10.32 

19376 

1288 

1390 

RAM 

1.08 

1.08 

.00 

-.00 

BLEED 

-3.25 

-1.04 

-.50 

2.07 

POWER 

-1.92 

.54 

-.09 

1.84 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

9890 

6740 

.82 

550 

15.1 

1.42 

1.62 

-.65 

.01 

.00 

-1.84 

-3.11 

1.87 

.87 

.00 

-1.03 

•2.54 

4.03 

2.20 

.00 

14500 

8400 

.90 

553 

15.1 

1.32 

1.55 

-.58 

•  00 

.00 

-1.80 

-3.60 

2.52 

.70 

.00 

-.64 

-2.35 

3.96 

1.74 

.00 

22000 

11100 

.97 

554 

6*6 

1.26 

1.50 

-.53 

.00-25.76 

-1.88 

-3.93 

2.84 

.20 

85.86 

-.76 

-1.89 

2.94 

.38221.11 

31400 

13100 

1.03 

531 

6.6 

1.25 

1.54 

-.54 

•  01 

.00 

-1.80 

-4.46 

3.51 

.10 

.00 

-.64 

-1.53 

2.26 

-.01 

.00 

44800 

15200 

1.11 

503 

6.6 

1.25 

1.60 

-.58 

.01 

.00 

-1.76 

-5.37 

4.80 

.08 

.00 

-.46 

-1.36 

2.04 

-.01 

.00 

56600 

16700 

1.16 

477 

6.6 

1.24 

1.63 

-.60 

.00 

.00 

-1.70 

-5.92 

5.36 

.06 

.00 

-.34 

-1.14 

1.70 

.00 

.00 
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CONFIDENTIAL 

GEI  84219 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  7.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  36069  FEET 


MO 

P2/P0 

FO 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.60 

NR 

* 

1.00 

1.28 

3190 

5800 

.90 

917 

45.2 

177 

1498 

P2 

X 

4.19 

RAM 

1.02 

1.89 

-1.04 

-.01 

1.00 

1.02 

-.05 

T2 

M 

418 

BLEED 

.06 

-1.04 

2.73 

-.46 

-1.21 

.06 

2.01 

ERI 

101 

POWER 

-.51 

7.34 

5.87 

1.04 

3.48 

-.51 

7.72 

•  90 

NR 

1.00 

1.69 

6060 

7420 

.95 

982 

58.8 

224 

1597 

P2 

M 

5.55 

RAM 

1.01 

1.77 

-.85 

-.00 

1.01 

1.01 

-.01 

T2 

453 

BLEED 

.07 

-1.12 

2.81 

-.47 

-1.23 

.07 

1.95 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.41 

5.86 

4.43 

.80 

2.65 

-.41 

5.89 

1.20 

NR 

M 

.991 

2.41 

10500 

9380 

1 .00 

1049 

77.2 

290 

1671 

P2 

m 

7.89 

RAM 

1.01 

1.63 

-.68 

-.00 

1.01 

1.01 

-.01 

T2 

\m 

503 

BLEED 

.09 

-.87 

3.06 

-.37 

-1.06 

.09 

2.19 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.47 

4.72 

3.31 

.57 

1.96 

-.47 

4.55 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  7.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  36089  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T  8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

•  60 

1.28 

2.76 

5236 

1029 

1249 

9650 

6460 

.81 

557 

15.1 

RAM 

.95 

.95 

-.04 

.00 

1.40 

1.59 

-.70 

.02 

.00 

BLEED 

-.41 

1.64 

1.03 

.00 

-.57 

-.88 

2.55 

.06 

.00 

POWER 

2.74 

13.33 

6.36 

.00 

3.99 

6.22 

6.99 

-.51 

.00 

.90 

1.69 

3.60 

7067 

1102 

1249 

14000 

7900 

.89 

553 

15.1 

RAM 

1.01 

1.00 

-.00 

.00 

1.33 

1.58 

-.63 

.01 

.00 

BLEED 

-.48 

1.64 

.98 

.00 

-.55 

-1.03 

2.71 

.07 

.00 

POWER 

2.19 

10.39 

4.85 

.00 

2.87 

5.39 

4.90 

-.41 

.00 

1.20 

2.41 

4.79 

9356 

1161 

1249 

20200 

9730 

.96 

532 

15.1 

RAM 

1.01 

1.00 

-.01 

.00 

1.27 

1.54 

-.58 

.01 

.00 

BLEED 

-.27 

2.16 

1.19 

.00 

-.35 

-.83 

3.02 

.09 

•  00 

POWER 

1.61 

8.11 

3.74 

.00 

1.91 

4.48 

3.54 

-.47 

.00 
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GEI  84219 


CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  8.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  36089  FEET 


MO 

P2/P0 

FO 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.60  NR 

at 

1.00 

1.28 

3130 

5370 

.91 

899 

43.4 

174 

1449 

P2 

4.19 

RAM 

1.02 

1.82 

-.97 

-.01 

.99 

1.02 

-.05 

T2 

-at 

418 

8LEE0 

•  06 

-1.02 

2.80 

♦.45 

-1.19 

.06 

2.08 

ERI 

-  tt 

0 

POWER 

-.56 

8.09 

6.33 

1.15 

3.76 

-.56 

8.42 

.90  NR 

m 

1.00 

1.69 

5810 

6300 

•  96 

948 

53.9 

214 

1499 

P2 

m 

5.5S 

RAM 

1.01 

1.91 

-1.00 

-.00 

1.01 

1.01 

-.01 

T2 

at 

453 

BLEED 

.09 

-.90 

3.04 

-.37 

-1.06 

.09 

2.22 

ERI 

as 

0 

POWER 

-.59 

7.28 

4.72 

.88 

2.96 

-.59 

6.97 

1.20  NR 

* 

.991 

2.41 

9900 

7730 

1.01 

1013 

69.3 

274 

1566 

P2 

ai 

7.89 

RAM 

1.01 

1.75 

-.82 

-.00 

1.01 

1.01 

-.01 

T2 

503 

BLEED 

.11 

-.94 

3.26 

-.39 

-1.04 

.11 

2.23 

ERI 

* 

0 

POWER 

-.58 

6.03 

3.65 

.  68 

2.31 

-.58 

5.49 
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CONFIDENTIAL 


GEI  84219 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 


P.S.  8.0 


JANUARY  1964 


STANDARD  DAY 


PRESSURE  ALTITUDE  36089  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T  8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.60 

1.28 

2.67 

4865 

998 

1249 

9190 

6050 

.80 

547 

15.1 

RAM 

.95 

.94 

-.04 

.00 

1.42 

1.62 

-.74 

.02 

11.26 

BLEED 

-.37 

1.74 

1.07 

.00 

-.55 

-.86 

2.64 

.06 

.00 

POWER 

2.93 

14.56 

6.85 

.00 

4.32 

6.84 

7.57 

-.56 

•  00 

.90 

1.69 

3.34 

6074 

1038 

1249 

12600 

6840 

.89 

530 

15.1 

RAM 

1.01 

1.00 

-.00 

.00 

1.35 

1.65 

-.71 

.01 

•  00 

BLEED 

-.28 

2.  10 

1.19 

.00 

-.39 

-.80 

2.93 

.09 

.00 

POWER 

2.40 

12.12 

5.61 

•  00 

3.19 

6.41 

5.59 

-.59 

•  00 

.20 

2.41 

4.38 

7825 

1089 

1249 

18000 

8110 

.96 

502 

*4 

• 

m 

RAM 

1.01 

1.00 

-.00 

.00 

1.28 

1.62 

-.67 

.00 

•  00 

BLEED 

-.26 

2.27 

1.19 

.00 

-.34 

-.88 

3.19 

.11 

.00 

POWER 

1.75 

9.78 

4.38 

.00 

2.22 

5.64 

4.04 

-.58 

.00 
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GEI  84219 


CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  9.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  36089  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.60  NR 

X 

1.00 

1.28 

2980 

4570 

.91 

868 

39.5 

165 

1364 

P2 

X 

4.19 

RAM 

1.02 

1.61 

-.72 

-.01 

1.00 

1.02 

-.05 

T2 

X 

418 

BLEED 

.11 

-.68 

2.82 

-.37 

-1.04 

.11 

2.27 

ERI 

X 

0 

POWER 

-1.00 

7.78 

8.96 

1.23 

4.13 

-1.00 

9.95 

.90  NR 

« 

1.00 

1.69 

5460 

5010 

1.00 

913 

47.9 

202 

1398 

P2 

'* 

5.55 

RAM 

1.02 

2.02 

-1.21 

-.01 

.99 

1.02 

-.05 

T2 

'a 

453 

BLEED 

.11 

-I. 01 

3.27 

-.40 

-1.06 

.11 

2.25 

ERI 

M 

0 

POWER 

-.79 

9.59 

5.38 

1.07 

3.61 

-.79 

8.68 

1.20  NR 

* 

.991 

2.41 

9040 

5440 

1.07 

960 

57.7 

250 

1410 

P2 

X 

7.89 

RAM 

1.01 

2.04 

-1.16 

-.00 

1.01 

1.01 

-.01 

T2 

m 

503 

BLEED- 

.11 

-1.33 

3.77 

-.41 

-1.14 

.11 

2.27 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.64 

9.05 

3.76 

.80 

3.01 

-.64 

7.03 
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CONFIDENTIAL 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 


GEI  84219 


P.S.  9.0 
STANDARD  OAY 


JANUARY  1964 

PRESSURE  ALTITUDE  36089  FEET 


1.20 


P27P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

1.28 

RAM 

BLEED 

POWER 

2.47 

.96 

-.25 

3.09 

4173 

.94 

2.11 

16.91 

942 

-.04 

1.21 

7.95 

1249 

.00 

.00 

.00 

8180 

1.46 

-.39 

4.62 

5200 

1.72 

-.68 

7.84 

.80 

-.85 

2.82 

8.90- 

520 

.02 

.11 

1.00 

6.  6 
.00 
.00 
.00 

1.69 

RAM 

BLEED 

POWER 

3.03 

.95 

-.28 

2.84 

5017 

.93 

2.21 

15.12 

969 

-.05 

1.17 

6.79 

1249 
•  00 
.00 
.00 

11100 

1.36 

-.39 

3.83 

5600 

1.69 

-.88 

8.34 

.90 

-.84 

3.13 

6.62 

499 

.02 

.11 

-.79 

15.1 

.00 

.00 

.00 

2.41 

RAM 

BLEEO 

POWER 

3.78 

1.01 

-.31 

2.20 

5800 

1.00 

2.37 

12.93 

982 

-.00 

1.12 

5.31 

1249 

.00 

.00 

.00 

14900 

1.32 

-.41 

2.82 

5890 

1.79 

-1.19 

8.13 

.98 

-.88 

3.63 

4.67 

459 

.00 

.11 

-.64 

15.1 

.00 

.00 

.00 
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GEI  84219 


CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.10.0  JANUARY  1QA4 


STANDARD  DAY 


MO 

P2/P0 

FD 

.60 

NR 

33 

1.00 

1*28 

2770 

P2 

31 

4.19 

RAM 

1.02 

T2 

St 

418 

BLEED 

.11 

ERI 

at 

0 

POWER 

-1.22 

.90 

NR 

3S 

1.00 

1.69 

4930 

P2 

ts 

5.55 

RAM 

1.02 

T2 

as 

453 

BLEED 

.10 

ERI 

n 

0 

POWER 

-.94 

1.20 

NR 

at 

.991 

2.41 

8070 

P2 

SB 

7.89 

RAH 

1.01 

T2 

9 

503 

BLEED 

.08 

ERI 

at 

0 

POWER 

-.49 

1.50 

NR 

s 

.971 

3.56 

18  300 

P2 

at ' 

11.70 

RAM 

1.04 

T2 

as 

566 

BLEED 

.10 

ERI 

* 

0 

POWER 

-.01 

1.80 

NR 

* 

.945 

5.43 

29700 

P2 

»] 

L7.82 

RAM 

1.06 

T2 

"at 

643 

BLEED 

.08 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.01 

2.00 

NR 

M 

.925 

7.24 

39900 

P2 

*23.76 

RAM 

1.08 

T2 

m 

702 

BLEED 

.06 

ERI 

9 

0 

POWER 

.00 

PRESSURE  ALTITUDE  36089  FEET 


FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

3480 

.97 

831 

34.3 

153 

1.79 

-.94 

-.01 

1.00 

1.02 

-.87 

3.10 

-.41 

-1.08 

.11 

11.70 

9.82 

1.61 

5.33 

-1.22 

3220 

1.13 

861 

39.3 

182 

1.97 

-1.17 

-.01 

.99 

1.02 

-1.53 

3.90 

-.42 

-1.18 

.10 

14.65 

4.75 

1.24 

4.64 

-.94 

2970 

1.27 

899 

45.4 

223 

2.81 

-2.14 

-.00 

1.01 

1.01 

-2.63 

5.29 

-.42 

-1.35 

.08 

17.51 

1.62 

1.15 

4.37 

-.49 

12000 

1.13 

1161 

110.5 

405 

1.81 

-.84 

-.00 

1.04 

1.04 

-4.84 

3.94 

-.53 

-1.85 

.10 

-1.43 

2.17 

.04 

.16 

-.01 

14400 

1.16 

1257 

147.1 

548 

1.68 

-  .67 

-.00 

1.07 

1.06 

-5.31 

4.74 

-.56 

-1.85 

.08 

-1.14 

1.82 

.03 

.14 

-.01 

15900 

1.22 

1327 

177.2 

663 

1.66 

-.63 

-.00 

1.08 

1.08 

-6.05 

5.51 

-.54 

-1.93 

.06 

-1.07 

1.63 

.03 

.12 

.00 
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TC 

1271 

-.05 

2.32 

12.73 

1249 

-.06 

2.29 

10.77 

1209 

-.02 

2.22 

9.50 

1765 
•  00 
-.00 
.00 

1765 

-.00 

.01 

.01 

1779 

-.00 

-.00 

-.00 
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GEI  84219 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.10.0  JANUARY  1964 


STANDARO  DAY 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T  8 

•  60 

1.28 

2.22 

3376 

875 

RAM 

.96 

.94 

-.04 

BLEED 

-.26 

2.19 

1.  18 

POWER 

3.70 

21.74 

9.83 

.90 

1.69 

2.60 

3638 

868 

RAM 

.95 

.92 

-.05 

BLEED 

-.32 

2.28 

1.09 

POWER 

3.11 

19.56 

8.00 

1.20 

2.41 

3.14 

3778 

8  53 

RAM 

1.00 

.98 

-.01 

BLEED 

-.47 

2.44 

.95 

POWER 

2.74 

19.20 

6.58 

1.50 

3.56 

6.57 

13502 

1240 

RAM 

1.04 

1.04 

.00 

BLEED 

-2.87 

-1.19 

-.61 

POWER 

-2.67 

.71 

-.17 

1.80 

5.43 

8.49 

16813 

1261 

RAM 

1.07 

1.07 

.00 

BLEED 

-3.42 

-.95 

-.47 

POWER 

-2.40 

.65 

-.09 

2.00 

7.24 

10.32 

19376 

1288 

RAH 

1.08 

1.08 

.00 

BLEED 

-3.25 

-1.04 

-.50 

POWER 

-1.92 

.54 

-.09 

PRESSURE  ALTITUDE  36089  FEET 


A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

1249 

6910 

4140 

.81 

483 

.00 

1.54 

1.88 

-1.04 

.02 

.00 

-.44 

-.80 

3.03 

.11 

.00 

5.97 

10.78 

10.74- 

-1.22 

1249 

8840 

3920 

.93 

450 

.00 

1.43 

1.94 

-1.14 

.02 

.00 

-.48 

-1.21 

3.56 

.10 

.00 

4.61 

11.59 

7.77 

-.94 

1249 

11600 

3550 

1.06 

409 

.00 

1.38 

2.20 

-1.38 

.01 

.00 

-.60 

-2.13 

4.72 

.08 

.00 

4.02 

14.26 

4.77 

-.49 

1314 

31400 

13100 

1.03 

531 

-.01 

1.25 

1.54 

-.54 

.01 

1.66 

-1.80 

-4.46 

3.51 

.10 

2.53 

-.64 

-1.53 

2.26 

-.01 

1382 

44800 

15200 

1.11 

503 

-.01 

1.25 

1.60 

-.58 

.01 

2.28 

-1.76 

-5.37 

4.80 

.08 

2.31 

—  .46 

-1.36 

2.04 

-.01 

1390 

56600 

16700 

1.16 

477 

-.00 

1.24 

1.63 

-.60 

.00 

2.07 

-1.70 

-5.92 

5.36 

.06 

1.84 

-.34 

-1.14 

1.70 

.00 

BTANG 

15.1 

.00 

.00 

.00 

15.1 

11.26 

.00 

.00 

15.1 

.00 

.00 

.00 

6.6 

.00 

.00 

.00 

6.6 

.00 

.00 

.00 

6.6 

.00 

.00 

.00 
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OEI  84219 


CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 


P. S. 13.4 
STANDARD  DAY 


JANUARY  1964 

PRESSURE  ALTITUDE  36089  FEET 


MO 

P2/P0 

FO 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.60 

NR 

3C 

1.00 

1.28 

2070 

-630 

-1.245 

690 

17.0 

114 

720 

P2 

'» 

4.19 

RAM 

1.17 

-.63 

.61 

.01 

1.01 

1.17 

-.59 

T2 

a 

418 

BLEE0  -1.98 

5.83 

-5.36 

-1.22 

-4.39 

-1.98 

1.61 

ERI 

St 

100 

POWER-27.50 

26.06 

-25.50 

-8.48 

-31.09-27.50 

10.59 

•  90 

NR 

X 

1.00 

1.69 

3960 

-1620 

-.480 

740 

21.5 

146 

680 

P2 

m 

5.55 

RAM 

1.08 

-.01 

.01 

-.01 

.96 

1.08 

-.44 

T2 

a 

453 

BLEED  -1.95 

3.08 

-2.95 

-1.20 

-4.57 

-1.95 

1.04 

ERI 

3 

100 

POWER-19.55 

5.61 

-5.57 

-6.50 

-23.  49-19.55 

4.71 

1.20 

NR 

a 

.991 

2.41 

6490 

-1770 

-.440 

787 

26.1 

180 

695 

P2 

3 

7.89 

RAM 

.96 

-.48 

.47 

-.03 

.86 

.96 

-.30 

T2 

'  a 

503 

BLEED  -1.49 

5.87 

-5.40 

-.91 

-3.67 

-1.49 

.45 

ERI 

s 

100 

POWER-13.26 

13.06 

-12.83 

-2.83 

-11.64- 

13.26 

.93 

o 

in 

» 

NR 

a 

.971 

3.56 

18300 

8140 

1.28 

1146 

104.3 

406 

1492 

P2 

'  B 

11.70 

RAM 

1.04 

2.18 

-1.30 

-.00 

1.04 

1.04 

-.01 

T2 

'« 

566 

BLEED 

•  03 

-1.70 

4.36 

-.30 

-1.13 

.03 

2.14 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.03 

4.81 

•  98 

.27 

1.24 

-.03 

2.93 

1.80 

NR 

3 

.945 

5.43 

29700 

10700 

1.29 

1244 

140.9 

548 

1560 

P2 

-17.82 

RAM 

1.06 

1.96 

-1.00 

-.00 

1.07 

1.06 

-.01 

T2 

'  a 

643 

BLEED 

.04 

-1.91 

4.76 

-.33 

-1.15 

.04 

2.10 

ERI 

3 

0 

POWER 

-.03 

3.65 

.82 

.21 

.93 

-.03 

2.  15 

2.00 

NR 

a 

.925 

7.24 

39900 

11400 

1.37 

1313 

169.3 

663 

1567 

P2 

* 

23.76 

RAM 

1.08 

1.92 

-.93 

-.00 

1.08 

1.08 

-.00 

T2 

a 

702 

BLEED 

.03 

-2.44 

5.46 

-.36 

-1.21 

.03 

1.99 

ERI 

3 

0 

POWER 

-.02 

3.32 

.63 

.17 

.79 

-.02 

1.77 
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n»»  0^410 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATE!)  PERFORMANCE 
P.S.13.4  JANUARY  1964 

STANOARO  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  36089  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.60 

1.28 

1.11 

780 

555 

2400 

1580 

-490 

-1.595 

361 

6.6 

RAM 

.19 

-.00 

-.30 

.00 

1.93 

-1.28 

1.21 

.18 

.00 

BLEEO 

-.59 

.00 

.28 

.00 

-5.31 

8.76 

-7.75- 

1.98 

.00 

POWER 

-5.93 

.00 

2.35 

.00 

-50.09 

45.44 

-43.7-27.50 

.00 

.90 

1.69 

1.19 

780 

561 

2400 

2540 

-1420 

-.550 

362 

6.6 

RAM 

.28 

.00 

-.21 

•  00 

1.80 

-.22 

.22 

.08 

.00 

BLEEO 

-.96 

.00 

.06 

.00 

-5.34 

4.12 

-3.88- 

1.95 

.00 

POWER 

-6.98 

-.00 

.16 

•  00 

-36.22 

10.28 

-10.1-19.55 

•  00 

1.20 

2.41 

1.61 

780 

591 

1690 

5220 

-1260 

-.615 

329 

6.6 

RAM 

.63 

.00 

-.15 

.00 

1.50 

-1.26 

1.19 

-.05 

.00 

BLEEO 

-1.75 

.00 

-.10 

.00 

-4.25 

9.90 

-8.62- 

1.49 

.00 

POWER 

-9.67 

.00 

-.79 

.00 

-23.11 

27.48 

-26.4-13.26 

.00 

1.50 

3.56 

4.72 

10417 

1092 

1690 

27200 

8920 

1.17 

532 

6.6 

RAM 

1.03 

1.03 

-.00 

.00 

1.30 

1.83 

-.89 

.01 

.00 

BLEEO 

-.35 

2.54 

1.13 

.00 

-.47 

-1.50 

4.13 

.03 

.00 

POWER 

1.13 

5.83 

2.07 

.00 

1.35 

4.19 

1.59 

-.03 

.00 

1.80 

5.43 

6.57 

13799 

1155 

1690 

40800 

11100 

1.24 

504 

6.6 

RAM 

1.06 

1.06 

-.00 

.00 

1.27 

1.84 

-.86 

.01 

•  00 

BLEED 

-.31 

2.71 

1.07 

.00 

-.47 

-1.83 

4.66 

.04 

.00 

POWER 

.78 

4.50 

1.48 

.00 

.92 

3.47 

1.00 

-.03 

•  00 

2.00 

7.24 

8.02 

15585 

1177 

1690 

51800 

11800 

1.32 

477 

6.6 

RAM 

1.08 

1.08 

-.00 

.00 

1.27 

1.90 

-.91 

.00 

.00 

BLEED 

-.43 

2.82 

.98 

.00 

-.52 

-2.38 

5.39 

.03 

.00 

POWER 

.63 

3.98 

1.19 

.00 

.74 

3.28 

.67 

-.02 

.00 
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nwt  04410 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  1.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  ♦  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  36089  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

•  60 

NR 

3K 

1.00 

1.28 

3170 

13200 

2.47 

1010 

45.4 

167 

1682 

P2 

= 

4.19 

RAM 

1.01 

1.67 

-.86 

-.00 

1.01 

1.01 

-.00 

T2 

* 

461 

BLEED 

.52 

-3.05 

1.56 

-.68 

-1.96 

.52 

.01 

ERI 

3 

101 

POWER 

1.79 

-3.16 

3.95 

.16 

.55 

1.79 

.04 

.90 

NR 

a 

1.00 

1.69 

6070 

17800 

2.33 

1081 

58.9 

213 

1765 

P2 

"as 

5.55 

RAM 

1.01 

1.55 

-.70 

-.00 

1.01 

1.01 

-.00 

T2 

s 

500 

BLEED 

•  18 

-3.26 

1.72 

-.68 

-1.97 

.18 

-.00 

ERI 

3 e 

0 

POWER 

.48 

-2.91 

3.47 

•U 

.35 

.48 

-.01 

1.20 

NR 

> 

.991 

2.41 

10600 

22700 

2.25 

1148 

76.1 

278 

1765 

P2 

* 

7.90 

RAM 

1.02 

1.42 

-.48 

-.00 

1.02 

1.02 

.00 

T2 

'  )B 

554 

BLEED 

.07 

-5.18 

-1.15 

-.54 

-1.87 

.07 

-.00 

ERI 

S 

1 

POWER 

-.04 

-6.75 

-4.47 

.06 

.23 

-.04 

.00 

1.50 

NR 

« 

.971 

3.57 

17500 

28200 

2.07 

1234 

99.6 

370 

1765 

P2 

'3 

11.70 

RAM 

1.03 

1.45 

-.46 

-.00 

1.04 

1.03 

.00 

T2 

"3 

624 

BLEEO 

.09 

-6.36 

-.30 

-.55 

-1.85 

.09 

.00 

ERI 

3 

1 

POWER 

-.01 

-6.22 

-2.08 

.05 

•  19 

-.01 

.00 

2.00 

NR 

■  3 

•  925 

7.25 

36500 

45900 

2.14 

1401 

155.2 

578 

1842 

P2 

=; 

23.79 

RAM 

1.08 

1.35 

-.33 

-.00 

1.09 

1.08 

-.00 

T2 

3 

774 

BLEED 

.40 

-3.30 

1.18 

-.54 

-2.04 

.40 

-.00 

ERI 

3 

0 

POWER 

.26 

-.55 

.75 

.03 

.12 

•  26 

-.01 
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nr»t  n  iAin 
UJ^l  U1619 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  1.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  ♦  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  36089  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T  8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.60 

1.28 

2.64 

32665 

3201 

2276 

16800 

13600 

2.40 

553 

6.6 

RAM 

1.01 

.88 

.05 

.01 

1.49 

1.61 

-.79 

.01 

.00 

BLEED 

-3.39 

-1.57 

-.83 

2.43 

-2.58 

-3.30 

1.83 

.52 

.00 

POWER 

-8.96 

.76 

-1.41 

9.81 

-3.27 

-4.45 

5.28 

1.79 

.00 

.90 

1.69 

3.37 

41282 

3324 

2318 

24100 

18000 

2.29 

554 

6.6 

RAM 

1.01 

.91 

.04 

.01 

1.39 

1.52 

-.66 

.01 

.00 

BLEED 

-3.13 

-1.63 

-.77 

1.84 

-2.42 

-3.29 

1.74 

.18 

.00 

POWER 

-6.22 

.52 

-.70 

6.21 

-2.17 

-3.07 

3.63 

.48 

.00 

1.20 

2.41 

4.22 

51054 

3321 

2401 

33700 

23200 

2.20 

535 

6.6 

RAM 

1.02 

.97 

.01 

-.00 

1.32 

1.46 

-.52 

.01 

.00 

BLEED 

-2.82 

-6.24 

-3.01 

-.03 

-3.60 

-5.27 

-1.05 

.07 

•  00 

POWER 

-3.73 

-11.06 

-5.74 

-.05 

-4.73 

-6.87 

-4.35 

-.04 

.00 

1,50 

3.57 

5.40 

58430 

3136 

2401 

46100 

28600 

2.04 

509 

3.0 

RAM 

1.04 

1.03 

•  02 

•  00 

1.30 

1.45 

— .  46 

.00 

.00 

BLEED 

-3.14 

-6.63 

-3.78 

-.02 

-3.89 

-6.33 

-.33 

.09 

.00 

POWER 

-3.10 

-8.20 

-5.16 

-.03 

-3.84 

-6.19 

-2.10 

-.01 

.00 

2,00 

7.25 

9.08 

98373 

3393 

2338 

84000 

47400 

2.07 

436 

.0 

RAM 

1.10 

1.04 

-.02 

-.02 

1.26 

1.40 

-.38 

.00 

.00 

BLEED 

-2.97 

-2.18 

-.93 

1.79 

-1.71 

-3.33 

1.21 

.40 

.00 

POWER 

-2.10 

.19 

-.13 

2.25 

-.19 

-.54 

.73 

.26 

.00 
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uifii  8 «i» 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  5.0  JANUARY  1964 

STANOARO  DAY  ♦  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  36089  FEET 


MO 

P2/P0 

FO 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.60 

NR 

X 

1.00 

1.28 

3170 

5950 

.96 

1010 

45.4 

167 

1682 

P2 

X 

4.19 

RAM 

1.01 

1.93 

-1.02 

-.00 

1.01 

1.01 

-.00 

T2 

SC 

461 

BLEED 

.52 

-3.67 

2.61 

-.68 

-1.96 

.52 

.01 

ERI 

* 

101 

POWER 

1.79 

-2.50 

4.70 

.16 

.55 

1.79 

.04 

.90 

NR 

s 

1.00 

1.69 

6070 

7510 

1.01 

1081 

58.9 

213 

1765 

P2 

m 

5.55 

RAM 

1.01 

1.78 

-.84 

-.00 

1.01 

1.01 

-.00 

T2 

* 

500 

BLEED 

.18 

-4.16 

3.09 

-.68 

-1.97 

.18 

-.00 

ERI 

X 

0 

POWER 

.48 

-2.93 

4.42 

.11 

.35 

.48 

-.01 

1.20 

NR 

X 

.991 

2.41 

10600 

8830 

1.06 

1148 

76.1 

278 

1765 

P2 

* 

7.90 

RAM 

1.02 

1.70 

-.75 

-.00 

1.02 

1.02 

.00 

T2 

s 

554 

BLEED 

.07 

-4.64 

3.69 

-.54 

-1.87 

.07 

-.00 

ERI 

X 

0 

POWER 

-.04 

-2.65 

3.73 

.06 

.23 

-.04 

•  00 

1.50 

NR 

ac 

.971 

3.57 

17500 

9290 

1.25 

1234 

99.6 

370 

1765 

P2 

'* 

11.70 

RAM 

1.03 

2.10 

-1.19 

-.00 

1.04 

1.03 

.00 

T2 

■  X 

624 

BLEED 

.09 

-5.92 

5.38 

-.55 

-1.85 

.09 

.00 

ERI 

X 

0 

POWER 

-.01 

-2.15 

3.07 

.05 

.19 

-.01 

.00 

2.00 

NR 

s 

.925 

7.25 

36500 

12800 

1.31 

1401 

155.2 

578 

1842 

P2 

23.79 

RAM 

1.08 

1.89 

-.88 

-.00 

1.09 

1.08 

-.00 

T2 

* 

774 

BLEED 

.40 

-6.78 

6.19 

-.54 

-2.04 

.40 

-.00 

ERI 

73 

0 

POWER 

.26 

-1.38 

1.99 

.03 

.12 

.26 

-.01 
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GEI  84219 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  5.0  JANUARY  1964 

STANDARO  DAY  ♦  40  F  PRESSURE  ALTITUOE  36089  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T  8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.60 

1.28 

2.82 

5719 

1158 

1229 

9800 

6620 

.86 

553 

15.1 

RAM 

1.02 

1.01 

.00 

-.06 

1.43 

1.63 

—  .  68 

•  01 

.00 

BLEED 

-3.09 

-1.21 

-.87 

2.28 

-2.26 

-3.59 

2.52 

.52 

.00 

POWER 

-7.73 

2.16 

-1.22 

9.01 

-2.14 

-4.02 

6.26 

1.79 

.00 

.90 

1.69 

3.60 

7589 

1221 

1255 

14100 

7980 

.95 

554 

15.1 

RAM 

1.02 

1.01 

.00 

-.01 

1.34 

1.59 

-.63 

.01 

.00 

BLEED 

-2.89 

-1.26 

-.70 

1.70 

-2.14 

-3.91 

2.81 

.18 

.00 

POWER 

-5.41 

1.44 

-.52 

5.54 

-1.58 

-3.14 

4.64 

.48 

.00 

1.20 

2.41 

4.53 

9381 

1236 

1307 

19700 

9180 

1.02 

535 

15.1 

RAM 

1.02 

1.02 

.00 

-.01 

1.29 

1.60 

-.63 

.01 

•  00 

BLEED 

-2.88 

-1.21 

-.60 

1.64 

-2.02 

-4.43 

3.45 

.07 

.00 

POWER 

-3.87 

1.02 

-.24 

3.65 

-1.20 

-2.54 

3.61 

-.04 

.00 

1.50 

3.57 

5.78 

11571 

1255 

1368 

28000 

10500 

1.10 

509 

6.6 

RAM 

1.04 

1.04 

.00 

-.01 

1.26 

1.65 

-.66 

.00 

•  00 

BLEED 

-3.25 

-1.02 

-.51 

2.09 

-1.91 

-5.25 

4.60 

.09 

.00 

POWER 

-3.27 

.87 

-.16 

3.13 

-.82 

-2.19 

3.11 

-.01 

.00 

2.00 

7.25 

9.69 

16700 

1347 

1324 

50000 

13500 

1.24 

436 

6.6 

RAM 

1.09 

1.09 

.00 

-.01 

1.26 

1.72 

-.69 

.00 

.00 

BLEED 

-2.74 

-1.22 

-.69 

1.78 

-1.41 

-6.32 

5.64 

.40 

.00 

POWER 

-1.81 

.58 

-.22 

1.92 

-.14 

-1.23 

1.83 

.26 

.00 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  9.0  JANUARY  1964 

STANOARO  OAY  ♦  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  36089  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.60 

NR 

1.00 

1.28 

2810 

3900 

.97 

923 

35.5 

148 

1428 

P2 

4.19 

RAM 

1.02 

2.75 

-2.09 

-.01 

1.00 

1.02 

-.04 

T  2 

a 

461 

BLEED 

.11 

-.75 

2.96 

-.41 

-1.06 

.11 

2.29 

ERI 

a 

0 

POWER 

-1.28 

9.39 

10.01 

1.43 

4.77 

-1.28 

11.36 

.90 

NR 

as 

1.00 

1.69 

5030 

3650 

1.15 

959 

41.1 

177 

1424 

P2 

a 

5.55 

RAM 

1.02 

2.37 

-1.64 

-.01 

.99 

1.02 

-.06 

T2 

a 

500 

BLEED 

.11 

-1.25 

3.69 

-.40 

-1.11 

.11 

2.32 

ERI 

X 

0 

POWER 

-.90 

12.58 

4.84 

1.10 

4.13 

-.90 

9.69 

1.20 

NR 

X 

.991 

2.41 

8240 

3480 

1.27 

1001 

47.7 

217 

1381 

P2 

* 

T.90 

RAM 

1.01 

2.62 

-1.87 

-.00 

1.02 

1.01 

-.01 

T2 

u 

554 

BLEED 

.07 

-2.07 

4.76 

-.42 

-1.29 

.07 

2.30 

ERI 

M 

0 

POWER 

-.59 

15.11 

2.24 

1.05 

4.02 

-.59 

8.80 

1.50 

NR 

X 

.971 

3.57 

17500 

9290 

1.25 

1234 

99.6 

370 

1765 

P2 

S 

11.70 

RAM 

1.03 

2.10 

-1.19 

-.00 

1.04 

1.03 

.00 

T2 

’  Sm 

624 

BLEED 

.09 

-5.92 

5.38 

-.55 

-1.85 

.09 

.00 

ERI 

0 

POWER 

-.01 

-2.15 

3.07 

.05 

.19 

-.01 

.00 

2.00 

NR 

m 

.925 

7.25 

36500 

12800 

1.31 

1401 

155.2 

578 

1842 

P2 

'x, 

23.79 

RAM 

1.08 

1.89 

-.88 

-.00 

1.09 

1.08 

.00 

T2 

X 

774 

BLEED 

.40 

-6.78 

6.19 

-.54 

-2.04 

.40 

-.00 

ERI 

* 

0 

POWER 

.26 

-1.38 

1.99 

.03 

.12 

.26 

-.01 
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GEI  84219 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.3.  9.G  JANUARY  1964 

STANOARD  DAY  ♦  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  36089  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T  8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.60 

1.28 

2.28 

3777 

987 

1249 

7210 

4400 

.  86 

490 

6.6 

RAM 

.96 

.95 

-.04 

.00 

1.52 

1.84 

-.98 

.03- 

25.76 

BLEED 

-.25 

2.18 

1.19 

.00 

-.41 

-.74 

2.96 

.11 

.00 

POWER 

3.35 

19.61 

9.01 

.00 

5.21 

9.35 

10.05- 

1.28 

.00 

.90 

1.69 

2.70 

4196 

988 

1249 

9  360 

4330 

.97 

460 

15.1 

RAM 

.95 

.92 

-.05 

.00 

1.41 

1.87 

-1.04 

.02 

.00 

BLEEO 

-.27 

2.37 

1.17 

.00 

-.41 

-1.01 

3.43 

.11 

.00 

POWER 

2.86 

17.57 

7.36 

.00 

4.19 

10.12 

7.27 

-.90 

.00 

1.20 

2.41 

3.26 

4413 

972 

1249 

12300 

4030 

1.10 

418 

15.1 

RAM 

1.01 

1.00 

-.00 

.00 

1.37 

2.10 

-1.23 

.01 

.00 

BLEEO 

-.34 

2.53 

1.05 

.00 

-.53 

-1.74 

4.39 

.07 

.00 

POWER 

2.85 

17.45 

6.33 

.00 

3.70 

12.48 

4.80 

-.59 

.00 

1.50 

3.57 

5.78 

11571 

1255 

1368 

28000 

10500 

1.10 

509 

6.6 

RAM 

1.04 

1.04 

.00 

-.01 

1.26 

1.65 

-.66 

.00 

.00 

BLEEO 

-3.25 

-1.02 

-.51 

2.09 

-1.91 

-5.25 

4.60 

.09 

.00 

POWER 

-3.27 

.87 

-.16 

3.13 

-.82 

-2.19 

3.11 

-.01 

.00 

2.00 

7.25 

9.69 

16700 

1347 

1324 

50000 

13500 

1.24 

436 

6.6 

RAM 

1.09 

1.09 

.00 

-.01 

1.26 

1.72 

-.69 

.00 

.00 

BLEED 

-2.74 

-1.22 

-.69 

1.78 

-1.41 

-6.32 

5.64 

.40 

.00 

POWER 

-1.81 

.58 

-.22 

1.92 

-.14 

-1.23 

1.83 

.26 

.00 
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GEI  84219 

GENERAL  ELECTRIC  GF4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.ll.O  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  +  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  36089  FEET 


MO 

P2/P0 

FO 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

•  60 

NR 

X 

1.00 

1.28 

2260 

540 

2.48 

800 

21.0 

119 

943 

P2 

X 

4.19 

RAM 

1.04 

3.82 

-4.49 

-.04 

.85 

1.04 

-.46 

T2 

‘  X 

461 

BLEEO 

.02 

-4.44 

8.34 

-.40 

-1.36 

.02 

2.38 

ERI 

X 

0 

POWER 

-.14 

47.11 

-6.87 

1.88 

8.23 

-.14 

16.85 

.90 

NR 

X 

1.00 

1.69 

4030 

-340 

-3.460 

829 

23.2 

141 

873 

P2 

'm 

5.55 

RAM 

1.01 

-5.20 

4.42 

-.02 

.91 

1.01 

-.30 

T2 

'3 

500 

BLEED 

.02 

9.96 

-4.94 

-.41 

-1.45 

.02 

2.26 

ERI 

X 

0 

POWER 

-.05 

-76.20 

131.77 

1.42 

7.36 

-.05 

14.80 

1.20 

NR 

X 

.991 

2.41 

6460 

-1470 

-.625 

867 

26.3 

170 

795 

P2 

'  B 

7.90 

RAM 

1.02 

-.97 

1.31 

-.02 

.94 

1.02 

-.21 

T2 

'a 

554 

BLEED 

.01 

3.39 

3.01 

-.42 

-1.57 

.01 

2.08 

ERI 

B 

0 

POWER 

-.02 

-19.39 

77.08 

1.20 

6.90 

-.02 

13.56 

1.50 

NR 

X 

•  9)71 

3.57 

17600 

7250 

1.36 

1224 

96.3 

370 

1598 

P2 

'* 

11.70 

RAM 

1.04 

2.37 

-1.52 

-.00 

1.04 

1.04 

-.01 

T2 

624 

BLEED 

.04 

-1.93 

4.60 

-.34 

-1.14 

.04 

2.08 

ERI 

X 

0 

POWER 

-.05 

5.52 

.82 

.33 

1.35 

-.05 

3.15 

2.00 

NR 

X 

.925 

7.25 

37000 

8270 

1.50 

1383 

146.2 

585 

1581 

P2 

X 

23.79 

RAM 

1.09 

2.25 

-1.32 

-.00 

1.09 

1.09 

-.01 

T2 

■» 

774 

BLEEO 

.02 

-2.87 

6.57 

-.30 

-1.20 

.02 

2.13 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.01 

4.73 

.28 

.20 

.96 

-.01 

2.05 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.11.0  JANUARY  1964 


STANDARO  OAY  ♦  40  F 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

•  60 

1.28 

1.37 

1342 

690 

RAM 

.44 

.19 

-  .30 

BLEED 

-.24 

3.34 

1.01 

POWER 

2.62 

39.87 

10.18 

.90 

1.69 

1.50 

1191 

671 

RAM 

.58 

.37 

-.17 

BLEED 

-.32 

4.28 

.90 

POWER 

2.60 

42.73 

8.06 

1.20 

2.41 

1.70 

914 

663 

RAM 

.73 

.40 

-.10 

BLEED 

-.45 

6.55 

.79 

POWER 

2.62 

55.51 

6.61 

1.50 

3.57 

4.77 

9888 

1167 

RAM 

1.03 

1.03 

-.00 

BLEED 

-.38 

2.54 

1.08 

POWER 

1.12 

6.37 

2.21 

2.00 

7.25 

7.63 

12438 

1201 

RAM 

1.09 

1.08 

-.00 

BLEED 

-.41 

3.43 

1.04 

POWER 

.72 

5.03 

1.34 

PRESSURE  ALTITUDE  36089  FEET 


A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

1587 

3100 

840 

1.60 

395 

.00 

1.57 

3.02 

-3.34 

.04 

.00 

-.84 

-3.16 

6.82 

.02 

.00 

8.96 

33.51 

6.12 

-.14 

1587 

4070 

50 

24 . 52 

367 

.00 

1.60 

49.74 

33.20 

.02 

.00 

-.92 

-78.04 

-482.63 

.02 

.00 

7.07 

597.51 

-314.46 

-.05 

1587 

5530 

-940 

-.975 

328 

.00 

1.60 

-2.44 

2.53 

.01 

.00 

-.99 

5.88 

.62 

•  01 

.00 

5.68 

-33.67 

93.77 

-.02 

1587 

25800 

8210 

1.20 

510 

.00 

1.29 

1.85 

-.91 

•  01 

.00 

-.49 

-1.61 

4.25 

.04 

.00 

1.43 

4.58 

1.74 

-.05 

1587 

45700 

8700 

1.43 

442 

.00 

1.28 

2.11 

-1.15 

.01 

.00 

-.50 

-2.71 

6.40 

•  02 

.00 

.84 

4.47 

.53 

-.01 

84219 


BTANG 

6.6 
.00 
.00 
•  00 

6.6 

.00 

.00 

.00 

6.6 

.00 

.00 

.00 

6.6 

.00 

.00 

.00 

6.6 
.00 
•  00 
.00 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  1.0  JANUARY  1964 

STANDARD  OAY  PRESSURE  ALTITUDE  45000  FEET 


M 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

•  90 

$ 

lcCO 

1.69 

3940 

12200 

2.37 

995 

39.2 

145 

1659 

-s 

3.62 

RAM 

1  .01 

1.57 

-.77 

-.00 

1.02 

1.01 

-.00 

T2 

m 

453 

BLEED 

.55 

-3.15 

1.70 

-.68 

-1.96 

.55 

.01 

ERI 

m 

101 

POWER 

2.19 

-4.36 

5.29 

.19 

.65 

2.19 

.06 

1.20 

NR 

m 

.991 

2.41 

7100 

17300 

2.22 

1084 

54.2 

196 

1765 

P2 

s 

5.14 

RAM 

1.02 

1.44 

-.58 

-.00 

1.02 

1.02 

.00 

T2 

■ 

503 

BLT.ED 

.14 

-3.10 

1.55 

-.66 

-1.97 

.14 

-.00 

ERI 

* 

0 

POWER 

.40 

-2.33 

2.91 

.11 

.38 

.40 

-.01 

1.50 

NR 

■ 

.971 

3.56 

11900 

22600 

2.09 

1162 

71.8 

263 

1765 

P2 

m 

7.62 

RAM 

1.04 

1.39 

-.46 

-.00 

1.04 

1.04 

.00 

T2 

m 

566 

BLEED 

.10 

-5.29 

-o93 

-.54 

-1.86 

.10 

-.00 

ERI 

M 

1 

POWER 

-.01 

-7.27 

-4.35 

.06 

.26 

-.01 

.03 

1.80 

NR 

m 

.945 

5.43 

19300 

27600 

1.97 

1257 

95.5 

356 

1765 

P2 

-11.61 

RAN 

1.06 

1.33 

-.30 

-.00 

1.07 

1.06 

.00 

T2 

m 

643 

BLEED 

•  08 

-6.76 

-.71 

-.56 

-1.86 

.08 

.01 

ERI 

■m 

1 

POWER 

-.01 

-7.10 

-2.57 

.06 

.23 

-.01 

.01 

2.00 

NR 

m 

.925 

7.24 

26000 

33000 

1.98 

1327 

115.2 

431 

1779 

P2 

m 

15.48 

RAM 

1.09 

1.36 

-.30 

-.00 

1.09 

1.09 

.00 

T2 

m 

702 

BLEED 

•06 

—6.60 

-.28 

-.53 

-1.94 

.06 

-.00 

ERI 

m 

1 

POWER 

.00 

-5.73 

-1.79 

.04 

.18 

.00 

-.00 

2.30 

NR 

at 

•  893 

11.2 

38100 

44600 

2.08 

1429 

147.8 

551 

1867 

P2 

-23.90 

RAM 

1.12 

1.32 

-.23 

-.00 

1.13 

1.12 

.00 

T2 

• 

802 

BLEED 

•  42 

-2.82 

1.62 

-.54 

-2.07 

.42 

-.00 

ERI 

m 

1 

POWER 

.30 

-.41 

.93 

.03 

*  13 

.30 

-.00 

2.45 

NR 

m 

.876 

13.9 

45600 

48700 

2.05 

1482 

165.9 

618 

1916 

P2 

m 

29.64 

RAM 

1.14 

1.13 

-.36 

-.00 

1.14 

1.14 

-.00 

T2 

* 

857 

BLEEO 

.72 

-2.32 

2.18 

-.55 

-2.11 

.72 

.00 

ERI 

m 

0 

POWER 

.49 

-.56 

.67 

.03 

.13 

.49 

.00 

11-2 


CONFIDENTIAL 


CONFIDENTIAL 


o4om 

vj ju i.  V-3LUAV 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  1.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURF  ALTITUDE  45000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T  8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.90 

1.69 

3.51 

28763 

3164 

2271 

16300 

123  00 

2.33 

552 

6.6 

RAM 

1.01 

.86 

.11 

.04 

1.40 

1.52 

-.72 

.01 

.00 

BLEED  -3.38 

-1.53 

-.98 

2.35 

-2.22 

-3.10 

1.65 

.55 

.00 

POWER-10. 35 

.87 

-2.14 

11.13 

-2.68 

-4.24 

5.16 

2.19 

•  00 

1.20 

2.41 

4.75 

38322 

3313 

2321 

24700 

17600 

2.18 

553 

3.0 

RAM 

1.02 

.91 

.04 

.01 

1.30 

1.42 

-.55 

.01- 

24.00 

BLEED  -3.13 

-1.62 

-.73 

1.83 

-2.15 

-3.07 

1.52 

.14 

.00 

POWER  -6.66 

.55 

-.68 

6.59 

-1.78 

-2.66 

3.24 

.40 

.00 

1.50 

3.56 

6.09 

47230 

3287 

2401 

34800 

23000 

2.06 

530 

3.0 

RAM 

1.04 

.97 

.01 

-.00 

1.27 

1.40 

-.46 

.01 

.00 

BLEED  -2.83 

-6.14 

-3.12 

-.03 

-3.44 

-5.27 

-.94 

.10 

.00 

POWER  -3.94 

-11.46 

-6.20 

-.07 

-4.79 

-7.26 

-4.37 

-.01 

.00 

1.60 

5.43 

7.89 

54360 

3084 

2401 

47700 

28400 

1.91 

502 

3.0 

RAM 

1.07 

1.06 

.02 

.00 

1.27 

1.41 

-.39 

.01 

.00 

BLEED  -3.42 

-7.39 

-4.32 

-.03 

-4.11 

-6.95 

-.50 

.08 

.00 

POWER  -3.60 

-9.54 

-6.15 

-.07 

-4.36 

-7.31 

-2.34 

-.01 

.00 

2.00 

7.24 

9.61 

65144 

3121 

2401 

60200 

34200 

1.90 

476 

.0 

RAM 

1.09 

1.08 

.02 

.00 

1.28 

1.42 

-.36 

.01 

.00 

BLEED  -3.19 

-6.85 

-3.89 

-.03 

-3.77 

-6.68 

-.19 

.06 

.00 

POWER  -2.78 

-7.43 

-4.73 

-.05 

-3.30 

-5.81 

-1.71 

.00 

.00 

2.30 

11.2 

13.71 

92974 

3400 

2268 

85500 

47300 

1.96 

421 

.0 

RAM 

1.13 

1.11 

.00 

-.01 

1.28 

1.40 

-.32 

.00 

.00 

BLEED  -2.91 

-1.27 

-.51 

2.02 

-1.31 

-2.70 

1.49 

.42 

.00 

POWER  -2.12 

.52 

.00 

2.39 

.01 

-.23 

.75 

.30 

.00 

2.45 

13.9 

16.43 

100040 

3368 

2115 

97500 

51900 

1.93 

394 

.0 

RAM 

1.16 

.80 

-.19 

-.  14 

1.17 

1.20 

-.43 

-.00 

.00 

BLEED  -2.90 

-.21 

-.12 

2.54 

-.73 

-2.00 

1.84 

.72 

•  00 

POWER  -1.80 

.11 

-.30 

2.06 

.07 

-.29 

.40 

.49 

.00 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  2.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  45000  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.90 

NR 

X 

1.00 

1.69 

3940 

10900 

2.02 

995 

39.2 

145 

1659 

P2 

X 

3.62 

RAM 

1.01 

1.59 

-.77 

-  oOO 

1.02 

1.01 

-.00 

T2 

* 

453 

BLEED 

.55 

-3.27 

1.83 

-.68 

-1.96 

.55 

.01 

ERI 

* 

101 

POWER 

2.19 

-3.55 

4.57 

.19 

.65 

2.19 

.06 

1.20 

NR 

X 

.991 

2.41 

7100 

15400 

1.90 

1084 

54.2 

196 

1765 

P2 

m 

5.14 

RAM 

1.02 

1.42 

-.54 

-.00 

1.02 

1.02 

.00 

T2 

'» 

503 

BLEED 

.14 

-3.27 

1.74 

—  .  66 

-1.97 

.14 

-.00 

ERI 

X 

0 

POWER 

.40 

-2.73 

3.38 

.11 

.38 

.40 

-.01 

1.50 

NR 

X 

.971 

3.56 

11900 

20000 

1.87 

1162 

71.8 

263 

1765 

P2 

M 

7.62 

RAM 

1.04 

1.42 

-.50 

-.00 

1.04 

1.04 

.00 

T2 

* 

566 

BLEED 

.10 

-3.22 

1.75 

-.54 

-1.86 

.10 

-.00 

ERI 

* 

0 

POWER 

-.01 

-1.60 

2.05 

.06 

.26 

-.01 

.03 

1.80 

NR 

X 

.945 

5.43 

19300 

25800 

1.87 

1257 

95.5 

356 

1765 

P2 

s 

11.61 

RAM 

1.06 

1.32 

-.34 

-oOO 

1.07 

1.06 

.00 

T2 

'  X 

643 

BLEED 

.08 

-3.42 

1.98 

-.56 

-1.86 

.08 

.01 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.01 

-1.35 

1.77 

.06 

.23 

-.01 

.01 

2.00 

NR 

m 

.925 

7.24 

26000 

30400 

1.87 

1327 

115.2 

431 

1779 

P2 

•15.48 

RAM 

1.09 

1.35 

-.34 

-.00 

1.09 

1.09 

.00 

T2 

m 

702 

BLEED 

.06 

-3.57 

2.05 

-.53 

-1.94 

.06 

-.00 

ERI 

m 

0 

POWER 

.00 

-1.12 

1.45 

.04 

.18 

.00 

-.00 

2.30 

NR 

a 

.893 

11.2 

38100 

38400 

1.87 

1429 

147.8 

551 

1867 

P2 

M  j 

23.90 

RAM 

1.12 

1.34 

-.27 

-.00 

1.13 

1.12 

•  00 

T2 

a 

802 

BLEED 

.42 

-3.49 

1.77 

-.54 

-2.07 

.42 

-.00 

ERI 

a 

0 

POWER 

.30 

-.69 

.93 

.03 

.13 

.30 

-.00 

2.45 

NR 

m 

.876 

13.9 

45600 

42700 

1.88 

1482 

165.9 

618 

1916 

P2 

*1 

29.64 

RAM 

1. 14 

1.32 

-.23 

-oOO 

1.14 

1.14 

-.00 

T2 

M 

857 

BLEED 

.72 

-3.57 

1.83 

-.55 

-2.11 

.72 

.00 

ERI 

m 

0 

POWER 

.49 

-.61 

.85 

.03 

.13 

.49 

•  00 
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CONFIDENTIAL 


CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 


GEI  84219 


P.S.  2.0 
STANDARO  DAY 


JANUARY  1964 

PRESSURE  ALTITUDE  45000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.90 

1.69 

3.56 

21907 

2772 

2069 

15100 

11100 

1.97 

552 

6.6 

RAM 

1.02 

.88 

.05 

.01 

1.37 

1.50 

-.67 

.01 

.00 

BLEED  -3.28 

-1.53 

-1.24 

2.12 

-2.29 

-3.29 

1.85 

.55 

.00 

POWER  -9.98 

.98 

-2.43 

10.58 

-2.60 

-4.29 

5.33 

2.19 

.00 

L.20 

2.41 

4.82 

29392 

2885 

2105 

22800 

15700 

1.8B 

553 

6.6 

RAM 

1.03 

.92 

.00 

-.01 

1.28 

1.41 

-.52 

•  01 

.00 

BLEED  -3.05 

-1.61 

-.90 

1.69 

-2.18 

-3.23 

1.70 

.14 

.00 

POWER  -6.44 

.62 

-.66 

6.35 

-1.66 

-2.60 

3.25 

.40 

.00 

1.50 

3.56 

6.18 

37503 

2882 

2190 

32300 

20400 

1.84 

530 

3.0 

RAM 

1.05 

.96 

-.01 

-.01 

1.26 

1.39 

-.46 

.01 

•  00 

BLEED  -3.08 

-1.56 

-.76 

1.77 

-2.01 

-3.24 

1.76 

.10 

.00 

POWER  -4.58 

.44 

-  .  18 

4.39 

-1.12 

-1.76 

2.22 

-.01 

.00 

1*80 

5.43 

7.96 

48206 

2866 

2283 

45800 

26500 

1.82 

502 

3.0 

RAM 

1.08 

1.00 

-.02 

-.02 

1.25 

1.39 

-.41 

.01 

•  00 

BLEED  -3.87 

-1.54 

—  .  64 

2.64 

-2.02 

-3.55 

2.13 

.08 

.00 

POWER  -4.34 

.40 

-.03 

4.29 

-.84 

-1.45 

1.87 

-.01 

•  00 

2.00 

7.24 

9.70 

56965 

2879 

2272 

57500 

31500 

1.81 

476 

.0 

RAM 

1.10 

1.04 

-.01 

-.02 

1.26 

1.40 

-.39 

.01 

.00 

BLEED  -3.57 

-1.64 

-.67 

2.30 

-1.92 

-3.55 

2.02 

•  06 

.00 

POWER  -3.33 

.31 

-.03 

3.29 

-.57 

-1.04 

1.37 

.00 

.00 

2.30 

11.2 

13.91 

71937 

2947 

2057 

78400 

40300 

1.79 

421 

.0 

RAM 

1.13 

1.08 

-.02 

-.02 

1.27 

1.40 

-.34 

.00 

.00 

BLEED  -2.80 

-1.81 

-.90 

1.70 

-1.50 

-3.31 

1.58 

.42 

.00 

POWER  -2.02 

.24 

-.17 

2.18 

-.07 

-.43 

.67 

.30 

.00 

2.45 

13.9 

16.61 

80202 

2977 

1947 

90500 

44900 

1.78 

394 

.0 

RAM 

1.14 

1. 10 

-.03 

-.02 

1.27 

1.40 

-.32 

-.00 

.00 

BLEED  -2.76 

-1.84 

-1.07 

1.87 

-1.27 

-3.28 

1.52 

.72 

.00 

POWER  *1.76 

.23 

-.27 

2.06 

.11 

-.27 

.50 

.49 

.00 

CONFIDENTIAL 


11-5 


CONFIDENTIAL 

r*i  n  r  ri  j  a  <  rt 

U£il  0*1615 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  3.0  JANUARY  1964 

STANDARD  OAY  PRESSURE  ALTITUDE  45000  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.90 

NR 

3C 

1.00 

1.69 

3940 

8760 

1.72 

995 

39.2 

145 

1659 

P2 

* 

3.62 

RAM 

1.01 

1.69 

-.85 

-.00 

1.02 

1.01 

-.00 

T2 

— 

453 

BLEED 

.55 

-3.35 

1.92 

—  .  68 

-1.96 

.55 

.01 

ERI 

s 

101 

POWER 

2.19 

-2.69 

3.91 

.19 

.65 

2.19 

.06 

1.20 

NR 

.991 

2.41 

7100 

12600 

1.62 

1084 

54.2 

196 

1765 

P2 

5.14 

RAM 

1.02 

1.52 

-.62 

-.00 

1.02 

1.02 

.00 

T2 

503 

BLEED 

.14 

-3.43 

1.93 

—  066 

-1.97 

.14 

-.00 

ERI 

0 

POWER 

.40 

-2.33 

3.10 

.11 

.38 

.40 

-.01 

1.50 

NR 

.971 

3.56 

11900 

16300 

1.61 

1162 

71.8 

263 

1765 

P2 

7.62 

RAM 

1.04 

1.41 

-.46 

-.00 

1.04 

1.04 

.00 

T2 

566 

BLEED 

.10 

-3.42 

1.99 

-.54 

-1.86 

.10 

-.00 

ERI 

0 

POWER 

-.01 

-1.76 

2.31 

.06 

.26 

-.01 

.03 

1.80 

NR 

.945 

5.43 

19300 

20700 

1.62 

1257 

95.5 

356 

1765 

P2 

11.61 

RAM 

1.06 

1.44 

-.45 

-.00 

1.07 

1.06 

.00 

T2 

643 

BLEED 

.08 

-4.03 

2.72 

-.56 

-1.86 

.08 

.01 

ERI 

0 

POWER 

-.01 

-1.88 

2.39 

o06 

.23 

-.01 

.01 

2.00 

NR 

.925 

7.24 

26000 

24400 

1.62 

1327 

115.2 

431 

1779 

P2 

15.48 

RAM 

1.09 

1.46 

-.44 

-.00 

1.09 

1.09 

•  00 

T2 

702 

BLEED 

.06 

-3.92 

2.49 

-.53 

-1.94 

.06 

-.00 

ERI 

0 

POWER 

.00 

-1.09 

1.48 

.04 

.18 

.00 

-.00 

2.30 

NR 

.893 

11.2 

38100 

30700 

1.63 

1429 

147.8 

551 

1867 

P2 

23.90 

RAM 

1.12 

1.42 

-  .35 

-.00 

1.13 

1.12 

.00 

T2 

802 

BLEED 

.42 

-3.76 

2.13 

-.54 

-2.07 

.42 

-.00 

ERI 

0 

POWER 

.30 

-.50 

.79 

.03 

.13 

.30 

-.00 

2.45 

NR 

s 

.876 

13.9 

45600 

34000 

1.64 

1482 

165.9 

618 

1916 

P2 

29.64 

RAM 

1.14 

1.42 

-.33 

-.00 

1.14 

1.14 

-.00 

T2 

857 

BLEED 

.72 

-3.94 

2.30 

-.55 

-2.11 

.72 

.00 

ERI 

m 

0 

POWER 

.49 

-.51 

.79 

.03 

.13 

.49 

.00 
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CONFIDENTIAL 


CONFIDENTIAL 


GEI  ?4?!9 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  3oO  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  45000  FEET 


MO 

P2/P0 

PB/PO 

WFT 

T  8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.90 

1.69 

3.63 

15052 

2194 

1780 

13200 

9310 

1.62 

552 

6.6 

RAM 

1 .02 

.92 

.05 

.01 

1.37 

1.52 

-.65 

.01 

.00 

BLEED 

-3.20 

-  1.53 

-1.24 

2.07 

-2.21 

-3.38 

1.95 

.55 

.00 

POWER 

-9.58 

1.19 

-2.31 

10.30 

-2.28 

-4.  17 

5.42 

2.19 

.00 

1.20 

2.41 

4.92 

20462 

2295 

1816 

20000 

12900 

1.58 

553 

6.6 

RAM 

1.03 

.95 

•  01 

-.00 

1.28 

1.43 

-.52 

.01 

.00 

BLEED 

-2.99 

-1.59 

-.89 

1.64 

-2.13 

-3.37 

1.87 

.14 

.00 

POWER 

-6.19 

.75 

-.62 

6.  16 

-1.53 

-2.60 

3.38 

.40 

.00 

1.50 

3.56 

6.31 

26155 

2301 

1892 

28500 

16600 

1.58 

530 

6.6 

RAM 

1.05 

.98 

.00 

-.01 

1.26 

1.42 

-.47 

.01 

.00 

BLEED 

-3.01 

-1.53 

-.76 

1.71 

-1.96 

-3.45 

2.02 

.10 

.00 

POWER 

-4.39 

.53 

-.19 

4.23 

-1.05 

-1.80 

2.36 

-.01 

.00 

1.80 

5.43 

8.14 

33575 

2299 

1976 

40400 

21100 

1.59 

502 

.0 

RAM 

1.07 

1.02 

-.01 

-.02 

1.25 

1.42 

-.43 

.01 

.00 

BLEED 

-3.74 

-1.47 

-.64 

2.51 

-1.96 

-3.83 

2.50 

.08 

.00 

POWER 

-4.13 

.48 

-.04 

4.07 

-.79 

-1.50 

2.00 

-.01 

.00 

2.00 

7.24 

9.91 

39619 

2318 

1971 

50800 

24800 

1.60 

476 

.0 

RAM 

1.09 

1.05 

-.01 

-.01 

1.26 

1.44 

-.41 

.01 

.00 

BLEED 

-3.47 

-1.58 

-.67 

2. 19 

-1.88 

-3.90 

2.47 

.06 

.00 

POWER 

-3.18 

.38 

-.05 

3. 12 

-.54 

-1.  10 

1.50 

.00 

.00 

2.30 

11.2 

14.15 

50089 

2392 

1800 

69500 

31300 

1.60 

421 

.0 

RAM 

1.13 

1. 10 

-.01 

-.01 

1.27 

1.44 

-.37 

.00 

.00 

BLEED 

-2.74 

-1.75 

-.90 

1.65 

-1.47 

-3.76 

2.13 

.42 

•  00 

POWER 

-1.95 

.28 

-.19 

2.10 

-.06 

-.50 

.79 

.30 

.00 

2.45 

13.9 

16.86 

55851 

2428 

1711 

80300 

34700 

1.61 

394 

.0 

RAM 

1.14 

1.11 

-.02 

-.01 

1.27 

1.44 

-.35 

-.00 

.00 

BLEEO 

-2.71 

-1.78 

-1.06 

1.82 

-1.23 

-3.79 

2.13 

.72 

.00 

POWER 

-1.69 

.27 

-.27 

1.99 

.13 

-.35 

.63 

.49 

.00 

CONFIDENTIAL 


GEI  84219 


CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 


P.S.  4.0 


JANUARY  1964 


STANDARD  DAY 


PRESSURE  ALTITUDE  45000  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.90 

NR 

Z 

1.00 

1.69 

3940 

6880 

1.51 

995 

39.2 

145 

1659 

P2 

'Z 

3.62 

RAM 

1.01 

1.49 

-1.09 

-.00 

1.02 

1.01 

-.00 

T2 

a 

453 

BLEED 

o  55 

-3  o  27 

2.83 

-.68 

-1.96 

.55 

.01 

ERI 

a 

101 

POWER 

2.19 

-3.85 

5.08 

.19 

.65 

2.19 

.06 

1.20 

NR 

V 

.991 

2.41 

7100 

9110 

1.37 

1084 

54.2 

196 

1765 

P2 

'* 

5.14 

RAM 

1.02 

1.46 

-.96 

-.00 

1.02 

1.02 

•  00 

T2 

Z 

503 

BLEED 

.14 

-3.37 

2.80 

-.66 

-1.97 

.14 

-.00 

ERI 

* 

0 

POWER 

.40 

-2.38 

3.27 

.11 

.38 

.40 

-.01 

1.50 

NR 

a 

.971 

3.56 

11900 

11200 

1.32 

1162 

71.8 

263 

1765 

P2 

7.62 

RAM 

1.04 

1.61 

-.62 

-.00 

1.04 

1.04 

.00 

T2 

a 

566 

BLEED 

.10 

-3.95 

2.65 

-.54 

-1.86 

.10 

-.00 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.01 

-1.53 

2.32 

.06 

.26 

-.01 

.03 

1.80 

NR 

a 

.945 

5.43 

19300 

14000 

1.36 

1257 

95.5 

356 

1765 

P2 

11.61 

RAM 

1.06 

1.50 

-.46 

-.00 

1.07 

1.06 

.00 

T2 

643 

BLEED 

.08 

-4.62 

3.54 

-.56 

-1.86 

.08 

.01 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.01 

-1.78 

2.51 

.06 

.23 

-.01 

.01 

2.00 

NR 

a 

.925 

7.24 

26000 

15900 

1.40 

1327 

115.2 

431 

1779 

P2 

a 

15. 48 

RAM 

1.09 

1.57 

-.52 

-.00 

1.09 

1.09 

.00 

T2 

'a 

702 

BLEED 

.06 

-4.76 

3.59 

-.53 

-1.94 

.06 

-.00 

ERI 

a 

0 

POWER 

.00 

-1.08 

1.64 

.04 

.18 

.00 

-.00 

2.30 

NR 

« 

.893 

11.2 

38100 

19500 

1.45 

1429 

147.8 

551 

1867 

P2 

*23.90 

RAM 

1.12 

1.64 

-.55 

-.00 

1.13 

1.12 

•  OO 

T2 

II 

802 

BLEED 

•  42 

-5.01 

3.67 

-.54 

-2.07 

.42 

-.00 

ERI 

a 

0 

POWER 

.30 

-.72 

1.13 

.03 

.13 

.30 

-.00 

2.45 

NR 

a 

.876 

13.9 

45600 

21500 

1.46 

1482 

165.9 

618 

1916 

P2 

-29.64 

RAM 

1.14 

&.60 

-.50 

-.00 

1.14 

1.14 

-.00 

T2 

m 

857 

BLEEO 

.72 

-5.19 

3.88 

-.55 

-2.11 

.72 

.00 

ERI 

a 

0 

POWER 

.49 

-.64 

1.04 

.03 

.13 

.49 

.00 
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CONFIDENTIAL 


GEI  84219 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 


r  «  3  *  4.0 
STANDARD  OAY 


i  AAilU  AV  in#/. 
sj  MlMUMrV  •  A7UT 

PRESSURE  ALTITUDE  45000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.90 

1.69 

3.68 

10399 

1739 

1550 

11700 

7760 

1.34 

552 

6.6 

RAM 

1.04 

.48 

-.25 

-.17 

1.21 

1.31 

-.89 

.01 

.00 

BLEED 

-3.18 

-.57 

-.61 

2.40 

-1.83 

-3.04 

2.59 

.55 

.00 

POWER 

-9.30 

1.18 

-2.27 

10.02 

0 

-2.09 

-4.26 

5.50 

2.19 

.00 

L.20 

2.41 

5.01 

12470 

1677 

1507 

16900 

9800 

1.27 

553 

6.6 

RAM 

1.04 

.57 

-.26 

-.16 

1.14 

1.23 

-.70 

.01 

.00 

BLEED 

-2.96 

-.71 

-.33 

1.92 

-1.78 

-3.17 

2.58 

.14 

.00 

POWER 

-5.96 

.86 

-.67 

5.88 

-1.45 

-2.80 

3.70 

.40 

.00 

1.50 

3.56 

6,45 

14802 

1620 

1534 

23500 

11600 

1.28 

530 

6.6 

RAM 

1.04 

1*04 

.02 

.01 

1.26 

1.50 

-.49 

.01 

.00 

BLEED 

-2.93 

-1.46 

-.74 

1.63 

-1.91 

-3.97 

2.67 

.10 

.00 

POWER 

-4.21 

.77 

-.21 

3.99 

-1.00 

-2.00 

2.80 

-.01 

.00 

1.80 

5.43 

8.34 

18944 

1639 

1611 

33600 

14300 

1.33 

502 

6.6 

RAM 

1.07 

1.07 

.01 

-.00 

1.26 

1.52 

-.48 

.01 

.00 

BLEED 

-3.63 

-1.32 

-.60 

2.41 

-1.89 

-4.55 

3.47 

.08 

.00 

POWER 

-3.94 

.70 

-.07 

3.83 

-.74 

-1.73 

2.46 

-.01 

.00 

2.00 

7.24 

10.15 

22273 

1666 

1615 

42300 

16400 

1.36 

476 

3.0 

RAM 

1.09 

1.09 

.01 

-.00 

1.26 

1.54 

-.48 

.01 

.00 

BLEED 

-3.37 

-1.42 

-.64 

2.  10 

-1.81 

-4.79 

3.62 

.06 

.00 

POWER 

-3.03 

.55 

-.09 

2.93 

-.51 

-1.34 

1.90 

.00 

.00 

2.30 

11.2 

14.41 

28241 

1750 

1495 

58300 

20100 

1.40 

421 

.0 

RAM 

1.13 

1.13 

.01 

-.00 

1.27 

1.55 

-.45 

.00 

.00 

BLEED 

-2.69 

-1.61 

-.85 

1.63 

-1.40 

-4.85 

3.49 

.42 

.00 

POWER 

-1.87 

.41 

-.21 

2.01 

-.05 

-.72 

1.13 

.30 

.00 

2.45 

13.9 

17.14 

31501 

1792 

1431 

67600 

22100 

1.43 

394 

.0 

RAM 

1.14 

1.14 

-.00 

-.00 

1.27 

1.55 

-.44 

-.00 

.00 

BLEED 

-2.66 

-1.62 

-.97 

1.83 

-1.15 

-5.00 

3.66 

.72 

.00 

POWER 

-1.63 

.39 

-.27 

1,93 

.15 

-.56 

.96 

.49 

.00 
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MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.60 

NR 

» 

1.00 

1.28 

2040 

3890 

.92 

922 

29.7 

113 

1553 

P2 

2.73 

RAM 

1.01 

1.93 

-1.00 

-.00 

1,03 

1.01 

-.00 

T2 

= 

418 

BLEED 

.85 

-3.22 

2.06 

-.69 

-1.97 

.85 

.01 

ERI 

* 

101 

POWER 

4.11 

-1.55 

4.43 

.23 

.76 

4.11 

.09 

.90 

NR 

a 

1.00 

1.69 

3940 

5100 

.96 

995 

39.2 

145 

1659 

P2 

a 

3.62 

RAM 

1.01 

1.73 

-.78 

-.00 

1.02 

1.01 

-.00 

T2 

a 

453 

BLEED 

.55 

-3.65 

2.58 

-.68 

-1.96 

.55 

.01 

ERI 

a 

101 

POWER 

2.19 

-2.57 

5.11 

.19 

.65 

2.19 

.06 

1.20 

NR 

a 

.991 

2.41 

7100 

6060 

1.15 

1084 

54.2 

196 

1765 

P2 

a 

5.14 

RAM 

1.02 

V  1.67 

-.84 

-.00 

1.02 

1.02 

.00 

T2 

a 

503 

BLEED 

.14 

-  3.90 

2,88 

-.66 

-1.97 

.14 

-.00 

ERI 

Tt 

0 

POWER 

.40 

-  2.67 

.  4.10 

.11 

.38 

.40 

-.01 

1.50 

NR 

a 

.971 

3.56 

11900 

7750 

1.13 

1162 

71.8 

263 

1765 

P2 

a 

7.62 

RAM 

1.04 

1.81 

-.85 

-.00 

1.04 

1.04 

.00 

T2 

a 

566 

BLEED 

•  10 

-4.86 

3.97 

-.54 

-1.86 

.10 

-.00 

ERI 

s 

0 

POWER 

-.01 

-2.17 

3.33 

.06 

.26 

-.01 

.03 

1.80 

NR 

a 

.945 

5.43 

19300 

9350 

1.17 

1257 

95.5 

356 

1765 

P2 

.  a 

11.61 

RAM 

1.06 

1.68 

-.67 

-.00 

1.07 

1.06 

.00 

T2 

'a 

643 

BLEED 

.08 

-5.36 

4.83 

-.56 

-1.86 

o  0  8 

.01 

ERI 

* 

0 

POWER 

-.01 

-1.77 

2.85 

.06 

.23 

-.01 

•  01 

2.00 

NR 

a 

.925 

7.24 

26000 

10300 

1.22 

1327 

115.2 

431 

1779 

P2 

'a 

15.48 

RAM 

1.09 

1.68 

-,L4 

-.00 

1.09 

1.09 

.00 

T2 

a 

702 

BLEED 

.06 

-6.11 

5.60 

-.53 

-1.94 

.06 

-.00 

ERI 

m 

0 

POWER 

.00 

-1.65 

2.51 

.04 

.18 

.00 

-.00 

2.30 

NR 

a 

.893 

11.2 

38100 

12200 

1.30 

1429 

147.8 

551 

186  7 

P2 

a, 

23.90 

RAM 

1.12 

1.74 

-.67 

-.00 

1.13 

1.12 

.00 

T2 

s 

802 

BLEED 

.42 

-6.71 

6.07 

-.54 

-2.07 

.42 

-.00 

ERI 

a 

0 

POWER 

.30 

-1.17 

1.81 

.03 

o  13 

.30 

-.00 

2.45 

NR 

a 

.876 

13.9 

45600 

12900 

1.36 

1482 

165.9 

618 

1916 

P2 

a 

29.64 

RAM 

1.14 

1.80 

-.73 

-.00 

1.14 

1.14 

-.00 

T2 

a 

857 

BLEED 

.72 

-7.07 

6.54 

-.55 

-2.11 

.72 

.00 

ERI 

a 

0 

POWER 

.49 

-.79 

1.41 

.03 

.13 

.49 

.00 
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GEI  84219 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 


P.S. 

5.0 

JANUARY  1964 

STANDARD  DAY 

PRESSURE  ALTITUDE 

45000  FEET 

MO 

P2/P0  P8/P0 

WFT 

T  8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.60 

1.28  2.86 

3570 

1067 

1203 

6390 

4350 

.82 

547 

15.1 

RAM  1.01 

1.03 

.01 

-.05 

1.43 

1.63 

-.65 

.02 

.00 

BLEED  -2.89 

-1.26 

-1.09 

2.29 

-1.94 

-3.25 

2.09 

.85 

.00 

POWER-10.02 

2.87 

-3.00 

12.65 

-1.63 

-4.33 

7.26 

4.11 

.00 

.90 

1.69  3.74 

4899 

1141 

1221 

9370 

5430 

.90 

552 

15.1 

RAM  1.02 

1.02 

.01 

-.01 

1.33 

1.56 

-.59 

.01 

.00 

BLEED  -3.09 

-1.21 

-.89 

2.  16 

-1.91 

-3.69 

2.63 

.55 

.00 

POWER  -8.97 

2.51 

-1.47 

10.  13 

-1.44 

-4.08 

6.66 

2.19 

.00 

1.20 

2.41  5.08 

6970 

1221 

1258 

14300 

7170 

.97 

553 

6.6 

RAM  1.03 

1.02 

.00 

-.01 

1.27 

1.51 

-.53 

.01- 

25.76 

BLEED  -2.89 

-1.27 

-.68 

1.68 

—  1 .9$ 

-3.99 

2.89 

.14 

85.86 

POWER  -5.81 

1.54 

-.51 

5.86 

-1.29 

-2.97 

4.56 

.40340.74 

1.50 

3.56  6.53 

8763 

1239 

1317 

20300 

8460 

1.04 

530 

6.6 

RAM  1.04 

1.04 

.00 

-.01 

1.25 

1.55 

-.55 

.01 

.00 

BLEED  -2.90 

-1.18 

-.61 

1.69 

-1.81 

-4.50 

3.55 

.10 

.00 

POWER  -4.10 

1.12 

-.25 

3.90 

-.98 

-2.34 

3.50 

-.01 

.00 

1.80 

5.43  8.45 

10907 

1260 

1385 

29100 

9820 

1.11 

502 

6.  6 

RAM  1.07 

1.07 

.00 

-.01 

1.25 

1.61 

-.58 

.01 

.00 

BLEED  -3.57 

-.92 

-.46 

2.43 

-1.79 

-5.45 

4.93 

.08 

.00 

POWER  -3.83 

1.04 

-.12 

3.71 

-.73 

-2.15 

3.24 

-.01 

.00 

2.00 

7.24  10.28 

12582 

1286 

1392 

36800 

10800 

1.16 

476 

6.  6 

RAM  1.09 

1.09 

.00 

-.01 

1.25 

1.65 

-.61 

.01 

•  00 

BLEED  -3.32 

-1.03 

-.50 

2.14 

-1.71 

-5.97 

5.43 

.06 

.00 

POWER  -2.95 

.83 

-.13 

2.84 

-.52 

-1.76 

2.63 

.00 

.00 

2.30 

11.2  14.57 

15806 

1369 

1300 

50900 

12800 

1.24 

421 

3.0 

RAM  1.13 

1.13 

.00 

-.01 

1.27 

1.69 

-.61 

.00 

.00 

BLEED  -2.66 

-1.24 

-.69 

1.71 

-1.29 

—6.40 

5.71 

.42 

.00 

POWER  -1.82 

.62 

-.23 

1.97 

-.05 

-1.09 

1.73 

.30 

.00 

2.45 

13.9  17.30 

17540 

1413 

1250 

59300 

13700 

1.28 

394 

.0 

RAM  1.14 

1.14 

.00 

-.00 

1.27 

1.70 

-.61 

-.00 

.00 

BLEED  -2.63 

-1.23 

-.77 

1.93 

-1.01 

-6.76 

6.16 

.72 

.00 

POWER  -1.59 

.61 

-.26 

1.91 

.17 

-.90 

1.53 

.49 

.00 
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MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.60 

NR 

« 

1.00 

1.28 

2070 

3740 

.91 

919 

29.3 

114 

1502 

P2 

SI 

2.73 

RAM 

1.03 

1.92 

-1.05 

-.01 

1.01 

1.03 

-.04 

T2 

B 

418 

BLEED 

.04 

-1.02 

2.74 

-.46 

-1.21 

.04 

2.05 

ERI 

101 

POWER 

-.67 

11.87 

8.88 

1.64 

5.47 

-.67 

12.23 

.90 

NR 

m 

1.00 

1.69 

3930 

4800 

.96 

983 

38.1 

145 

1599 

P2 

'  B 

3.62 

RAM 

1.02 

1.79 

-.87 

-.01 

1.01 

1.02 

-.02 

T2 

* 

453 

BLEED 

.04 

-1.02 

2.85 

-.46 

-1.20 

.04 

2.06 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.61 

9.71 

6.92 

1.29 

4.27 

-.61 

9.58 

U20 

NR 

a 

.991 

2.41 

6810 

6090 

1 .00 

1050 

50.1 

188 

1676 

P2 

B 

5.14 

RAM 

1.02 

1.64 

-.69 

-.00 

1.02 

1.02 

-.01 

T2 

* 

503 

BLEED 

.09 

-.83 

3.07 

-.36 

-1.05 

.09 

2.23 

ERI 

0 

POWER 

-.68 

7.35 

5.02 

.89 

3.03 

-.68 

7.05 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  7.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  45000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.60 

1.28 

2.74 

3399 

1030 

1249 

6240 

4170 

.82 

554 

15.1 

RAM 

.97 

.97 

-.03 

.00 

1.42 

1.61 

-.70 

.03 

•  00 

BLEED 

-.37 

1.67 

1.06 

.00 

-.57 

-.87 

2.58 

.04 

•  00 

POWER 

4.51 

20.94 

10.03 

.00 

6.49 

10.04 

10.70 

-.67 

•  00 

.90 

1.69 

3.58 

4590 

1102 

1249 

9050 

5110 

.90 

551 

15.1 

RAM 

1.00 

.99 

-.01 

.00 

1.34 

1.58 

-.64 

.02 

.00 

BLEED 

-.33 

1.79 

1.08 

.00 

-.52 

-.95 

2.77 

.04 

.00 

POWER 

3.97 

16.80 

7.90 

•  00 

4.75 

8.88 

7.75 

-.61 

.00 

1.20 

2.41 

4.78 

6105 

1162 

1249 

13100 

6320 

.97 

530 

15.1 

RAM 

1.02 

1.01 

-.00 

.00 

1.27 

1.55 

-.58 

.01 

.00 

BLEED 

-.25 

2.21 

1.22 

.00 

-.33 

-.79 

3.03 

.09 

.00 

POWER 

2.49 

12.49 

5.77 

.00 

3.01 

6.99 

5.38 

-.68 

.00 

11-13 


CONFIDENTIAL 


Muumnniritr’ 


'rcww.ftnwtr'  ii't-hm  •  »m  .. 


GEI  84219 


CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 


P  «  S • 10 .0 


JANUARY  1964 


STANDARD  DAY 


PRESSURE  ALTITUDE  45000  FEET 


MO 

P2/P0 

FO 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

•  60 

NR 

M 

1.00 

1.28 

1790 

2240 

.98 

832 

22.2 

99 

1274 

P2 

at 

2.73 

RAM 

1.03 

1.80 

-.92 

-.00 

1.01 

1.03 

-.04 

T2 

X 

418 

BLEED 

.10 

-.85 

3.07 

-.40 

-1.07 

.10 

2.35 

ERI 

•  at 

0 

POWER 

-1.76 

18.74 

14.65 

2.54 

8.37 

-1.76 

20.05 

.90 

NR 

m 

1.00 

1.69 

3200 

2080 

1.14 

862 

25.5 

118 

1252 

P2 

m 

3.62 

RAM 

1.03 

1.94 

-1.12 

-.01 

1.00 

1.03 

-.06 

T2 

m 

453 

BLEED 

.10 

-1.55 

3.84 

-.43 

-1.19 

.10 

2.29 

ERI 

m 

0 

POWER 

-1.42 

23.10 

6.68 

1.94 

7.22 

-1.42 

16.80 

1.20 

NR 

m 

.991 

2.41 

5240 

1920 

1.29 

900 

29.5 

145 

1211 

P2 

u 

5.14 

RAM 

1.02 

2.80 

-2.15 

-.01 

1.01 

1.02 

-.04 

T2 

m 

503 

BLEED 

.07 

-2.58 

5.21 

-.41 

-1.34 

.07 

2.26 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.79 

27.58 

1.91 

1.71 

6.83 

-.79 

14.81 

USO 

NR 

m 

.971 

3.56 

11900 

7750 

1.13 

1162 

71.8 

263 

1765 

P2 

m 

7.62 

RAM 

1.04 

1.81 

-.85 

-.00 

1.04 

1.04 

•  00 

T2 

m 

566 

BLEED 

.10 

-4.86 

3.97 

-.54 

-1.86 

.10 

-.00 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.01 

-2.16 

3.33 

.06 

.26 

-.01 

.03 

1.80 

NR 

a 

.945 

5.43 

19300 

9350 

1.17 

1257 

95.5 

356 

1765 

P2 

a 

11.61 

RAM 

1.06 

1.68 

-.67 

-.00 

1.07 

1.06 

.00 

T2 

'a 

643 

BLEED 

.08 

-5.36 

4.83 

-.56 

-1.86 

.08 

.01 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.01 

-1.77 

2.85 

.06 

.23 

-.01 

.01 

2.00 

NR 

a 

.925 

7.24 

26000 

10300 

1.22 

1327 

115.2 

431 

1779 

P2 

a 

15.48 

RAM 

1.09 

1.68 

-.64 

-.00 

1.09 

1.09 

.00 

T2 

a 

702 

BLEED 

.06 

-6.11 

5.60 

-.53 

-1.94 

.06 

-.00 

ERI 

a 

0 

POWER 

.00 

-1.65 

2.51 

.04 

.18 

.00 

-.00 

2.30 

NR 

m 

.893 

11.2 

38100 

12200 

1.30 

1429 

147.8 

551 

1868 

P2 

•23.90 

RAM 

1.12 

1.74 

-.67 

-.00 

1.13 

1.12 

-.00 

T2 

m 

802 

BLEED 

.42 

-6.71 

6.07 

-.54 

-2.07 

.42 

-.00 

ERI 

a 

0 

POWER 

.30 

-1.16 

1.81 

.03 

.13 

.30 

.00 

2.45 

NR 

a 

•  876 

13.9 

45600 

12900 

1.36 

1482 

165.9 

618 

1916 

P2 

■29.64 

RAM 

1.14 

1.80 

-.73 

-.00 

1.14 

1.14 

*.00 

T2 

K 

857 

BLEEO 

.72 

-7.07 

6.54 

-.55 

-2.11 

.72 

-.00 

ERI 

S 

0 

POWER 

.48 

-.80 

1.41 

.03 

.12 

.48 

-.00 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.10.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  45000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T  8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

•  60 

1.28 

2.21 

2198 

876 

1249 

4470 

2670 

.82 

480 

15.1 

RAM 

.97 

.96 

-.03 

.00 

1.56 

1.91 

-1.05 

.03 

.00 

BLEED 

-.26 

2.17 

1.20 

.00 

-.43 

-.79 

2.99 

.10 

.00 

POWER 

6.06 

33.74 

15.43 

.00 

9.63 

17.27 

16.11-1.76 

.00 

.90 

1.69 

2.59 

2376 

869 

1249 

5730 

2540 

.94 

448 

15.1 

RAM 

.96 

.93 

-.05 

.00 

1.44 

1.96 

-1.15 

.03 

11.26 

BLEED 

-.32 

2.19 

1.09 

.00 

-.49 

-1.23 

3.49 

.10 

.00 

POWER 

4.96 

30.00 

12.48 

.00 

7.26 

18.22 

11.48- 

■1.42 

.00 

1.20 

2.41 

3.13 

2474 

853 

1249 

7540 

2300 

1.07 

408 

15.1 

RAM 

.99 

.95 

-.03 

.00 

1.38 

2.19 

-1.39 

.02 

.00 

BLEED 

-.43 

2.44 

.98 

.00 

-.59 

-2.09 

4.67 

.07 

•  00 

POWER 

4.55 

29.58 

10.30 

.00 

6.27 

22.33 

6.99 

-.79 

.00 

1.50 

3.56 

6.53 

8763 

1239 

1317 

20300 

8460 

1.04 

530 

6.6 

RAM 

1.04 

1.04 

.00 

-.01 

1.25 

1.55 

-.55 

.01 

•  00 

BLEED  -2.90 

-1.18 

-.61 

1.69 

-1.81 

-4.50 

3.55 

.10 

•  00 

POWER  -4.10 

1.12 

-.25 

3.89 

-.98 

-2.34 

3.50 

-.01 

.00 

1.80 

5.43 

8.45 

10907 

1260 

1385 

29100 

9820 

1.11 

502 

6.6 

RAM 

1.07 

1.07 

.00 

-.01 

1.25 

1.61 

-.58 

.01 

•  00 

BLEED  -3.57 

-.92 

-.46 

2.43 

-1.79 

-5.45 

4.93 

.08 

•  00 

POWER  -3.83 

1.04 

-.12 

3.71 

-.73 

-2.15 

3.24 

-.01 

•  OO 

2.00 

7.24 

10.28 

12582 

1286 

1392 

36800 

10800 

1.16 

476 

6.6 

RAM 

1.09 

1.09 

•  00 

-.01 

1.25 

1.65 

-.61 

.01 

•  00 

BLEED  -3.32 

-1.03 

-.50 

2.14 

-1.71 

-5.97 

5.43 

.06 

•  00 

POWER  -2.95 

.83 

-.13 

2.84 

-.52 

-1.76 

2.63 

.00 

.00 

2.30 

11.2 

14.57 

15807 

1369 

1300 

50900 

12800 

1.24 

421 

3.0 

RAM 

1.13 

1.13 

.00 

-.01 

1.27 

1.69 

-.61 

.00 

•  00 

BLEED  -2.66 

-1.24 

-.69 

1.71 

-1.29 

-6.40 

5.71 

.42 

•  00 

POWER  -1.82 

.62 

-.23 

1.97 

-.05 

-1.09 

1.73 

.30 

.00 

2.45 

13.9 

17.30 

17542 

1413 

1250 

59300 

13700 

1.28 

394 

.0 

RAM 

1.14 

1.14 

.00 

-.00 

1.27 

1.70 

-.61 

-.00 

.00 

BLEED  -2.63 

-1.23 

-.77 

1.93 

-1.01 

-6.76 

6.16 

.72 

•  00 

POWER  -1.59 

.60 

-.26 

1.91 

.16 

-.91 

1.53 

.48 

•  00 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 


P.5. 13.4  JANUARY  1964 


STANDARD  DAY 

PRESSURE  ALTITUDE 

45000 

FEET 

MO 

P2/PO 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.60 

NR 

1.00 

1.28 

1530 

-220 

-3.470 

737 

14.2 

85 

791 

P2 

2.73 

RAM 

.94 

-2.31 

2.07 

-.07 

.72 

.94 

-.49 

T2 

418 

BLEEO 

-1.18 

14.85 

-12.15 

-.94 

-3.58 

-1.18 

1.47 

ERI 

100 

POWER- 18. 13 

77.51 

-73.10 

-7.41 

-24.20-18.13 

8.64 

.90 

NR 

1.00 

1.69 

2830 

-880 

-.885 

778 

17.0 

105 

752 

P2 

3.62 

RAM 

•  94 

-.38 

.38 

-.07 

.74 

.94 

-.42 

T2 

453 

BLEEO 

-1.11 

5.12 

-4.75 

-.94 

-3.63 

-1*11 

1.04 

ERI 

100 

POWER-14.79 

16.11 

-15.86 

-5.62 

-20.05- 

14.79 

5.27 

1.20 

NR 

•  991 

2.41 

4560 

-880 

-.885 

815 

19.5 

126 

768 

P2 

5.14 

RAM 

.88 

-.91 

•  87 

-.08 

.71 

.88 

-.33 

T2 

503 

BLEED 

-1.26 

9.02 

-7.94 

-.96 

-3.74 

-1.26 

.71 

ERI 

100 

POWER- 15. 12 

28.32 

-27.48 

-4.89 

-17.67- 

15.12 

2.31 

1.30 

NR 

.971 

3.56 

11900 

5300 

1.28 

1147 

67.8 

264 

1497 

P2 

7.62 

RAM 

1.04 

2.18 

-1.31 

-.00 

1.04 

1.04 

-.01 

T2 

U 

566 

bleed 

.03 

-1.71 

4.34 

-.31 

-1.13 

.03 

2.14 

ERI 

0 

POWER 

-.04 

7.27 

1.47 

.39 

1.89 

-.04 

4.43 

1.80 

NR 

.945 

5.43 

19300 

6950 

1.30 

1245 

91.6 

357 

1564 

P2 

-11.61 

RAM 

1.06 

1.96 

-1.00 

-.00 

1.06 

1.06 

-.01 

T2 

M 

643 

BLEEO 

.04 

-1.91 

4.75 

-.34 

-1.15 

.04 

2.10 

ERI 

* 

0 

POWER 

-.04 

5.56 

1.25 

.31 

1.43 

-.04 

3.27 

2.00 

NR 

m 

.925 

7.24 

26000 

7400 

1.37 

1314 

110.1 

432 

1570 

P2 

-13.48 

RAM 

1.09 

1.93 

-.94 

-.00 

1.09 

1.09 

-.  01 

T2 

'  at 

702 

BLEEO 

.03 

-2.45 

5.46 

-.36 

-1.22 

.03 

1.99 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.02 

5.10 

.97 

.26 

1.22 

-.02 

2.72 

2.30 

NR 

m 

.893 

11.2 

38800 

6240 

1.67 

1406 

136.2 

560 

1515 

P2 

-23.90 

RAM 

1.13 

2.25 

-1.27 

-.00 

1.13 

1.13 

-.01 

T2 

m 

802 

BLEED 

.01 

-3.49 

7.90 

-.26 

-1.21 

.01 

2.20 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.01 

5.69 

-.16 

.14 

.95 

-.01 

2.06 

2.  AS 

NR 

m 

.876 

13.9 

46800 

5310 

1.94 

1456 

150.2 

635 

1493 

P2 

-29.64 

RAM 

1.14 

2.92 

-2.08 

-.00 

1.14 

1.14 

-.00 

T2 

m. 

857 

BLEED 

.01 

-5.46 

10.70 

-.29 

-1.28 

.01 

2.09 

ERI 

» 

0 

POWER 

-.01 

7.03 

-1.33 

.13 

.89 

-.01 

1.90 

CONFIDENTIAL 

GEI  84219 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.13.4  JANUARY  1964 

STANDARO  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  45000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.60 

1.28 

1.16 

780 

603 

2400 

1420 

-no 

-7.240 

410 

6.6 

RAM 

.22 

.00 

-.30 

.00 

1.47 

-6.  14 

4.70 

-.07 

.00 

BLEED 

-.58 

.00 

.18 

.00 

-3.88 

34.45 

-22.71 

-1.18 

.00 

POWER 

-5.53 

.00 

•  10 

.00 

-33.99 

191.16 

-166.4- 

18.13 

.00 

.90 

1.69 

1.24 

780 

603 

2400 

2110 

-720 

-1.080 

397 

6.6 

RAM 

.33 

.00 

-.24 

.00 

1.50 

-.69 

.67 

-.06 

.00 

BLEED 

-.77 

-.00 

.01 

.00 

-3.84 

6.84 

-6.20-1.11 

.00 

POWER 

-5.38 

•  00 

-.89 

.00 

-28.09 

24.06 

-23.5- 

14.79 

.00 

1.20 

2.41 

1.74 

780 

627 

1690 

4070 

-490 

-1.590 

355 

6.6 

RAM 

.61 

.00 

-.18 

.00 

1.31 

-2.69 

2.37 

-.13 

.00 

BLEED 

-1.82 

.00 

-.04 

.00 

-3.73 

19.22 

-14.92-1.26 

.00 

POWER-12.72 

.00 

-.70 

.00 

-25.54 

71.45 

-66.3- 

15.12 

.00 

1.50 

3.56 

4.72 

6807 

1094 

1690 

17700 

5810 

1.17 

531 

6.6 

RAM 

1.04 

1.02 

-.01 

.00 

1.30 

1.83 

-.90 

.01 

.00 

BLEED 

-.36 

2.52 

1.12 

.00 

-.47 

-1.50 

4.11 

.03 

.00 

POWER 

1.68 

8.80 

3.13 

.00 

2.05 

6.34 

2.38 

-.04 

.00 

1.80 

5.43 

6.56 

8999 

1156 

1690 

26600 

7240 

1.24 

503 

6.6 

RAM 

1.06 

1.05 

-.00 

.00 

1.27 

1.83 

-.86 

.01 

.00 

BLEED 

-.31 

2.71 

1.07 

.00 

-.47 

-1.82 

4.66 

.04 

.00 

POWER 

1.19 

6.87 

2.25 

.00 

1.41 

5.28 

1.52 

-.04 

.00 

2.00 

7.24 

8.01 

10159 

1178 

1690 

33700 

7710 

1.32 

477 

6.6 

RAM 

1.08 

1.08 

-.00 

.00 

1.27 

1.91 

-.92 

,01 

•  00 

BLEED 

-.44 

2.81 

•  98 

.00 

-.52 

-2.38 

5.39 

.03 

•  00 

POWER 

.96 

6.11 

1.83 

.00 

1.14 

5.04 

1.02 

-.02 

.00 

2.30 

11.2 

10.37 

10415 

1176 

1690 

45500 

6710 

1.55 

42  8 

3.0 

RAM 

1.12 

1.12 

-.00 

.00 

1.29 

2.25 

-1.28 

.01 

.00 

BLEED 

-.41 

4.00 

1.06 

.00 

-.48 

-3.33 

7.71 

.01 

.00 

POWER 

.69 

5.52 

1.29 

•  00 

.80 

5.44 

.08 

-.01 

.00 

2.45 

13.9 

11.79 

10310 

1181 

1690 

52600 

5800 

1.78 

405 

.0 

RAM 

1.14 

l.  14 

-.00 

.00 

1.30 

2.57 

-1.64 

.00 

.00 

BLEED 

-.48 

4,37 

.97 

.00 

-.53 

-4.95 

10.06 

.01 

.00 

POWER 

.61 

5,59 

1.14 

.00 

.70 

6.38 

-.73 

-.01 

.00 
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QEI  84219 


CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  1.0  JANUARY  1964 

STANOARD  DAY  t  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  45000  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.90 

NR 

m 

1.00 

1.69 

3930 

11400 

2.48 

1082 

38.1 

138 

1765 

P2 

m 

3.62 

RAM 

1.02 

1.56 

-.75 

-.00 

1.02 

1.02 

.00 

T2 

as 

500 

BLEED 

.10 

-3.54 

2.10 

-.65 

-1.97 

.10 

-.00 

ERI 

* 

20 

POWER 

•  43 

-4.92 

5.73 

.16 

.53 

.43 

-.01 

1.20 

NR 

m 

.991 

2.41 

6850 

14700 

2.36 

1149 

69.3 

180 

1765 

P2  - 

5.15 

RAM 

1.02 

1.42 

-.63 

-.00 

1.02 

1.02 

-.00 

T2 

m 

554 

BLEED 

.07 

-5.23 

-1.56 

-.54 

-1.88 

.07 

-.00 

ERI 

■ 

1 

POWER 

-.06 

-10.49 

-8.99 

.09 

.36 

-.06 

.01 

1.50 

NR 

m 

.971 

3.57 

11400 

18200 

2.11 

1235 

64.7 

240 

1765 

P2 

7.63 

RAM 

1.04 

1.46 

-.53 

-.00 

1.04 

1.04 

-.00 

T2 

m 

624 

BLEED 

•  08 

-6.64 

-.23 

-.55 

-1.86 

.08 

.01 

ERI 

m 

I 

POWER 

-.02 

-10.02 

-3.30 

.08 

.31 

-.02 

.01 

2.00 

NR 

m 

.925 

7-25 

23800 

29900 

2.17 

1401 

100.7 

376 

1843 

P2 

15.50 

RAM 

1.08 

1.36 

-.34 

-.00 

1.09 

1.08 

-.00 

T2 

u 

774 

BLEED 

.39 

-3.79 

.83 

-.54 

-2.05 

.39 

-.01 

ERI 

m 

1 

POWER 

.39 

-1.98 

.18 

.04 

.19 

.39 

-.01 

2.30 

NR 

m 

.893 

11.2 

34200 

36600 

2.10 

1505 

126.9 

470 

1937 

P2 

•23.94 

RAM 

1.12 

1.36 

-.27 

-.00 

1.13 

1.12 

.00 

T2 

■ 

883 

BLEED 

1.37 

-1.81 

2.57 

-.54 

-2.10 

1.37 

-.00 

ERI 

m 

1 

POWER 

1.25 

.11 

1.42 

.04 

.18 

1.25 

-.01 
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GEI  84219 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P,S.  1.0  JANUARY  1964 

STANOARD  OAY  ♦  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  45000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T  8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.90 

1.69 

3.35 

21  y  ;* 

3274 

2311 

15500 

11600 

2.44 

551 

6.6 

RAM 

1.02 

.86 

.04 

.01 

1.40 

1.53 

-.72 

.02 

.00 

BLEED 

-3. OB 

-1.55 

-1.06 

1.57 

-2.62 

-3.54 

2.11 

.10 

.00 

POWER 

-9.25 

.74 

-1.45 

8.76 

-3 .73 

-5.14 

5.96 

.43 

.00 

1.20 

2.41 

4.20 

34648 

3294 

2401 

21800 

15000 

2.32 

533 

6.6 

RAM 

1.02 

.84 

.03 

•  00 

1.32 

1.46 

-.67 

.01 

.00 

BLEED 

-2.85 

-6.67 

-2.96 

-.02 

-3.62 

-5.32 

-1.47 

.07 

.00 

POWER 

-5.80 

-19.15 

-8.57 

-.08 

-7.35 

-10.69 

-8.80 

-.06 

.00 

1.50 

3.57 

5.37 

38353 

3113 

2400 

29800 

18400 

2.08 

508 

3.0 

RAM 

1.05 

.97 

.02 

-.00 

1.30 

1.46 

-.53 

.01 

.00 

BLEED 

-3.27 

-6.84 

-3.99 

—  .  00 

-4.05 

-6.61 

-.26 

.08 

.00 

POWER 

-5.02 

-13.16 

-8.25 

.02 

-6.17 

-9.97 

-3.34 

-.02 

.00 

2.00 

7.25 

9.03 

64826 

3400 

2352 

54700 

30900 

2.  1L 

435 

.0 

RAM 

1.10 

1.05 

.00 

-.01 

1.27 

1.42 

-.40 

.00 

.00 

BLEED 

-2.92 

-3.01 

-1.40 

1.42 

-2.00 

-3.84 

.88 

.39 

.00 

POWER 

-3.11 

-1.80 

-1.27 

2.63 

-.96 

-2.00 

.19 

.39 

.00 

2.30 

11.2 

13.06 

76762 

3400 

2039 

72300 

38100 

2.01 

376 

.0 

RAM 

1.  13 

1.11 

.00 

-.02 

1.28 

1.42 

-.34 

-.00 

.00 

BLEED 

-3.  15 

.69 

.00 

3.52 

-.10 

-1.42 

2. 16 

1.37 

.00 

POWER 

-2.58 

1.53 

.00 

3.76 

.88 

.55 

.97 

1.25 

.00 
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GEI  8421® 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  5.0  JANUARY  1964 

STANOARO  DAY  ♦  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  45000  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.90 

NR 

* 

1.00 

1.69 

3930 

4840 

1.02 

1082 

38.1 

138 

1765 

P2 

at 

3.62 

RAM 

1.02 

1.81 

-.87 

-.00 

1.02 

1.02 

.00 

T2 

= 

500 

BLEED 

.10 

-4.28 

3.21 

-.65 

-1.97 

.10 

-.00 

ERI 

m 

0 

POWER 

.43 

-4.70 

6.96 

.16 

.53 

.43 

-.01 

1.20 

NR 

9 

.991 

2.41 

6350 

5700 

1.07 

1149 

49.3 

180 

1765 

P2 

M 

5.15 

RAM 

1.02 

1.71 

-.76 

-.00 

1.02 

1.02 

-.00 

T2 

a 

554 

BLEED 

.07 

-4.68 

3.72 

-.54 

-1.88 

.07 

-.00 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.06 

-4.16 

5.82 

.09 

.36 

-.06 

.01 

1.50 

NR 

9 

.971 

3.57 

11400 

6000 

1.25 

1235 

64.7 

240 

1765 

P2 

‘9 

7.63 

RAM 

1.04 

2.11 

-1.20 

-.00 

1.04 

1.04 

-.00 

T2 

9 

624 

BLEED 

.08 

-5.98 

5.49 

-.55 

-1.86 

.08 

.01 

ERI 

9 

0 

POWER 

-.02 

-3.36 

4.86 

.08 

.31 

-.02 

.01 

2.00 

NR 

9 

.925 

7.25 

23800 

8250 

1.31 

1401 

100.7 

376 

1843 

P2 

'9 

15.50 

RAM 

1.08 

1.89 

-.88 

-.00 

1.09 

1.08 

-.00 

T2 

9 

774 

BLEED 

.39 

-6.81 

6.22 

-.54 

-2.05 

.39 

-.01 

ERI 

9 

0 

POWER 

.39 

-2.13 

3.06 

.04 

.19 

.39 

—  .01 

2.30 

NR 

9 

.893 

11.2 

34200 

9310 

1.43 

1505 

126.9 

470 

1937 

P2 

•23.94 

RAM 

1.12 

1.91 

-.86 

-.00 

1.13 

1.12 

.00 

T2 

9 

883 

BLEED 

1.37 

-7.08 

6.64 

-.54 

-2.10 

1.37 

-.00 

ERI 

9 

0 

POWER 

1.25 

-.79 

1.69 

.04 

.18 

1.25 

-.01 
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(i£ii  892518 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 


P.S.  5.0 


JANUARY  1964 


STANDARD  DAY  t  40  F 


PRESSURE  ALTITUDE  45000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T  8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.90 

1.69 

3.57 

4913 

1219 

1258 

9070 

5140 

.96 

551 

15.1 

RAM 

1.02 

1.02 

.00 

-.00 

1.35 

lo61 

-.64 

.02 

.00 

BLEED  -2.89 

-1.28 

-.67 

1.65 

-2.21 

-3.98 

2.87 

.10 

.00 

POWER  -8.16 

2.17 

-.67 

8.13 

-2.62 

-4.96 

7.23 

.43 

.00 

1.20 

2.41 

4.50 

608  3 

1235 

1309 

12800 

5930 

1.03 

533 

15.1 

RAM 

1.02 

1.02 

.00 

-.00 

1.30 

1.61 

-.64 

.01 

.00 

BLEED  -2.90 

-1.22 

-.61 

1.66 

-2.03 

-4.46 

3.47 

.07 

.00 

POWER  -5.98 

1.58 

-.37 

5.64 

-1.87 

-3.95 

5.61 

-.06 

.00 

1.50 

3.57 

5.75 

7511 

1253 

1372 

18200 

6780 

1.11 

508 

6.6 

RAM 

1.05 

1.04 

.00 

-.01 

1.27 

1.66 

-.68 

.01 

.00 

BLEED  -3.40 

-.97 

-.49 

2.24 

-1.94 

-5.35 

4.75 

.08 

.00 

POWER  -5.30 

1.42 

-.22 

5.09 

-1.31 

-3.50 

5.00 

-.02 

.00 

2.00 

7.25 

9.64 

10830 

1345 

1327 

32500 

8710 

1.24 

435 

6.6 

RAM 

1.09 

1.09 

.00 

-.01 

1.26 

1.73 

-.70 

.00 

.00 

BLEED  -2.75 

-1.23 

-.69 

1.77 

-1.42 

-6.36 

5.68 

.39 

.00 

POWER  -2.78 

.88 

-.33 

2.95 

-.23 

-1.91 

2.83 

.39 

.00 

2.30 

11.2 

13.70 

13293 

1435 

1212 

44200 

10000 

1.33 

376 

3.0 

RAM 

1.13 

1.13 

.01 

-.01 

1.27 

1.77 

-.70 

-.00 

.00 

BLEED  -2.80 

-1.15 

-.95 

2.62 

-.54 

-7.08 

6.63 

1.37 

.00 

POWER  -2.21 

.89 

-.52 

3.09 

•  68 

-1.29 

2.20 

1.25 

.00 
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GEI  84219 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  9.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  ♦  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  45000  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.90 

NR 

X 

1.00 

1.69 

3260 

2360 

1.16 

961 

26.6 

115 

1428 

P2 

= 

3.62 

RAM 

1.03 

2.34 

-1.59 

-.01 

1.00 

1.03 

-.06 

T2 

= 

500 

BLEED 

.10 

-1.28 

3.64 

-.41 

-1.13 

.10 

2.32 

ERI 

* 

0 

POWER 

-1.33 

19.94 

6.91 

1.72 

6.45 

-1.33 

15.18 

1.20 

NR 

.991 

2.41 

5350 

2250 

1.28 

1002 

30.9 

141 

1384 

P2 

"St 

5.15 

RAM 

1.02 

2.67 

-1.89 

-.00 

1.02 

1.02 

.01 

T2 

'3 

554 

BLEED 

.07 

-2.14 

4.71 

-.41 

-1.30 

.07 

2.28 

ERI 

3 

0 

POWER 

-.84 

23.17 

2.94 

1.60 

6.13 

-.84 

13.44 

1.50 

NR 

3 

.971 

3.57 

11400 

6000 

1.25 

1235 

64.7 

240 

1765 

P2 

M 

7.63 

RAM 

1.04 

2.11 

-1.20 

-.00 

1.04 

1.04 

-.00 

T2 

m 

624 

BLEED 

.08 

-5.98 

5.49 

-.55 

-1.86 

.08 

.01 

ERI 

3 

0 

POWER 

-.02 

-3.36 

4.86 

.08 

.31 

-.02 

.01 

2.00 

NR 

3 

.925 

7.25 

23800 

8250 

1.31 

1401 

100.7 

376 

1843 

P2 

at] 

15.50 

RAM 

1.08 

1.89 

-.88 

-.00 

1.09 

1.08 

-.00 

T2 

'3 

774 

BLEED 

.39 

-6.81 

6.22 

-.54 

-2.05 

.39 

-.01 

ERI 

X 

0 

POWER 

.39 

-2.12 

3.06 

.04 

.19 

.39 

-.01 

2.30 

NR 

s 

.892 

11.2 

34700 

8850 

1.44 

1502 

125.8 

477 

1897 

P2 

3, 

23.94 

RAM 

1.12 

1.52 

-.43 

-.00 

1.13 

1.12 

-.01 

T2 

'  3 

883 

BLEED 

.38 

-4.03 

6,05 

-.42 

-1.55 

.38 

1.41 

ERI 

3 

0 

POWER 

-.29 

4.53 

.83 

.23 

1.09 

-.29 

2.22 

11-22 


CONFIDENTIAL 


CONFIDENTIAL 

Gc<I  54213 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  9.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  +  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  45000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/PO 

WFT 

T  8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.90 

1.69 

2.69 

2733 

989 

1249 

6060 

2800 

.98 

457 

15.  1 

RAM 

.96 

.94 

-.04 

.00 

1.43 

1.89 

-1.05 

.03 

11.26 

BLEED 

-.28 

2.28 

1.16 

.00 

-.42 

-1.04 

3.37 

.10 

.00 

POWER 

4.59 

27.07 

11.51 

.00 

6 . 66 

15.99 

10.80- 

1.33 

.00 

1.20 

2.41 

3.25 

2883 

973 

1249 

7960 

2610 

1.11 

416 

15.1 

RAM 

1.03 

1.02 

.01 

.00 

1.38 

2.14 

-1.24 

.01 

.00 

BLEED 

-.39 

2.41 

1.03 

.00 

-.53 

-1.78 

4.31 

.07 

.00 

POWER 

4.22 

26.23 

9.63 

.00 

5.72 

19.18 

6.81 

-.84 

.00 

1.50 

3.57 

5.75 

7511 

1253 

1372 

18200 

6780 

1.11 

508 

6.6 

RAM 

1.05 

1.04 

.00 

-.01 

1.27 

1.66 

-.68 

.01 

.00 

BLEED 

-3.40 

-.97 

-.49 

2.24 

-1.94 

-5.35 

4.75 

.08 

.00 

POWER 

-5.30 

1.42 

-.22 

5.09 

-1.31 

-3.50 

5.00 

-.02 

.00 

2.00 

7.25 

9.64 

10830 

1345 

1327 

32500 

8710 

1.24 

435 

6.6 

RAM 

1.09 

1.09 

.00 

-.01 

1.26 

1.73 

-.70 

.00 

.00 

BLEED 

-2.75 

-1.23 

-.69 

1.77 

-1.42 

-6.36 

5.68 

.39 

.00 

POWER 

-2.78 

.  88 

-.33 

2.95 

-.23 

-1.91 

2.83 

.39 

.00 

2.30 

11.2 

13.33 

12748 

1406 

1249 

44200 

9500 

1.34 

382 

3.0 

RAM 

1.12 

1.12 

-.00 

.00 

1.27 

1.80 

-.75 

.00-24.00 

BLEED 

-1.03 

1.65 

.39 

.61 

-.54 

-3.89 

5.89 

.38 

.00 

POWER 

•  61 

5.40 

1.62 

-.01 

.68 

4.24 

1.12 

-.29 

.00 

11-23 
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uEI  64^-itf 

GFNFRAI  ELECTRIC  GF4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.U.O  JANUARY  1964 


STANDARD  DAY  ♦  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  45000  FEET 


g 

n 

/J 

o 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

•90  NR  * 

1.00 

1.69 

2610 

-230 

-3.460 

830 

15.1 

92 

878 

P2  = 

3.62 

RAM 

.99 

-4.66 

4.00 

-.04 

.85 

.99 

-.34 

T2  * 

500 

BLEED 

.02 

9.70 

-4.85 

-.42 

-1.46 

.02 

2.25 

ERI  » 

0 

POWER 

-.08 

-114.57 

197.77 

2.20 

11.30 

-.08 

22.70 

1.20  NR  - 

.991 

2.41 

4400 

-780 

-.995 

885 

18.6 

116 

849 

P2  - 

5.15 

RAM 

.90 

-1.06 

1.00 

-.07 

.73 

.90 

-.32 

T2  = 

554 

BLEED 

-1.07 

9.72 

-8.49 

-.89 

-3.48 

-1.07 

.67 

ERI  - 

100 

POWER- 

13.05 

29.41 

-28.54 

-4.15 

-14.80- 

13.05 

1.75 

1.50  NR  - 

.971 

3.57 

11400 

4720 

1.37 

1225 

62.6 

241 

1604 

P2  "■ 

7.63 

RAM 

1.04 

2.38 

-1.54 

-.00 

1.04 

1.04 

-.01 

T2  - 

624 

BLEED 

.04 

-1.91 

4*59 

-.33 

-1.14 

.04 

2.10 

ERI  « 

0 

POWER 

-.07 

8.49 

1.20 

.50 

2.08 

-.07 

4.84 

2.00  NR  - 

.925 

7.25 

24100 

5380 

1.51 

1384 

95.0 

380 

1585 

P2  * 

15.50 

RAM 

1.09 

2.24 

-1.32 

-.00 

1.09 

1.09 

-.01 

T2  '« 

774 

BLEED 

.02 

-2.75 

6.54 

-.28 

-1.19 

.02 

2.18 

ERI  - 

0 

POWER 

-.02 

7.29 

.42 

•  31 

1.47 

-.02 

3.16 

2.30  NR  « 

.893 

11.2 

35700 

3940 

2.04 

1480 

115.6 

490 

1536 

P2  « 

23.94 

RAM 

1.12 

2.79 

-1.95 

-.00 

1.13 

1.12 

-.01 

T2  « 

883 

BLEED 

.01 

-5.68 

11.02 

-.30 

-1.30 

.01 

2.11 

ERI  * 

0 

POWER 

-.01 

9.31 

-1.89 

.18 

1.16 

-.01 

2.43 

i] 

0 

a 

o 

o 

a 

i 

B 

3 


f] 


0 


i) 

I.) 


i'l 

0 
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u£il  84219 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.11.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  ♦  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  45000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.90 

1.69 

1.49 

791 

673 

15  87 

2630 

30 

31.27 

365 

6.6 

RAM 

.55 

.27 

-.19 

.00 

1.53 

57.44 

30.54 

-.01 

.00 

BLEEO 

-.33 

4.14 

.89 

.00 

-.92 

-96.85 

-223.08 

.02 

.00 

POWER 

3.85 

64.39 

12.34 

.00 

10.931144.93 

-553.96 

-.08 

.00 

1.20 

2.41 

1.79 

780 

689 

1587 

4000 

-400 

-1.960 

342 

6.6 

RAM 

.68 

.00 

-.18 

.00 

1.32 

-3.36 

2.88 

-.12 

.00 

BLEED 

-1.73 

•  00 

-.07 

.00 

-3.41 

22.48 

-16.81-1.07 

.00 

POWER-11.54 

oOO 

-1.09 

.00 

-22.25 

79.58 

-73.4-13.05 

.00 

1.50 

3.57 

4.76 

6461 

1169 

1587 

16800 

5350 

1.21 

508 

6.6 

RAM 

1.04 

1.02 

-.00 

.00 

1.30 

1.86 

-.92 

.01 

.00 

BLEED 

-.37 

2.55 

1.09 

.00 

-.48 

-1.59 

4.24 

.04 

.00 

POWER 

1.73 

9.74 

3.40 

.00 

2.20 

7.04 

2.61 

-.07 

•  00 

2.00 

7.25 

7.62 

8109 

1202 

1587 

29700 

5660 

1.43 

441 

6.6 

RAM 

1.08 

1.08 

-.00 

.00 

1.28 

2.10 

-1.15 

.01 

.00 

BLEEO 

-.38 

3.51 

1.07 

.00 

-.48 

-2.60 

6.37 

.02 

.00 

POWER 

1.11 

7.73 

2.06 

.00 

1.30 

6.88 

.80 

-.02 

.00 

2.30 

11.2 

9.83 

8026 

1209 

1587 

40000 

4390 

1.83 

393 

3.0 

RAM 

1.12 

1.12 

-.00 

.00 

1.30 

2.69 

-1.82 

.01- 

24.00 

BLEED 

-.46 

4.40 

.96 

.00 

-.55 

-5.07 

10.25 

.01 

.00 

POWER 

.78 

7.25 

1.45 

.00 

.90 

8.30 

-.97 

-.01 

.00 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 


P.S.  1.0 
STANDARD  DAY 


JANUARY  1964 

PRESSURE  ALTITUDE  55000  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC  - 

1.50 

NR 

- 

.971 

3.56 

7310 

13900 

2.22 

1164 

44.1 

162 

1 765  ( 1  ( 

P2 

* 

4.71 

RAM 

1.05 

1.41 

-.56 

-.00 

1.05 

1.05 

-.00  n 

T2 

566 

BLEE0 

.10 

-5.38 

-1.58 

-.54 

-1.87 

.10 

-.00 

ERI 

1 

POWER 

.01 

-12.17 

-10.11 

.10 

.40 

.01 

-.°2  n 

1 

1.80 

NR 

.945 

5.43 

11900 

16900 

2.02 

1258 

58.8 

219 

LI 

1765 

1 

; 

P2 

7.18 

RAM 

1.07 

1.36 

-.36 

-.00 

1.07 

1.07 

.00  p. 

T2 

643 

BLEED 

.07 

-7.20 

-.63 

-o  55 

-1.86 

.07 

.01  n 

ERI 

1 

POWER 

-.01 

-12.07 

-4.13 

.09 

.38 

-.01 

.02  W 

2.00 

NR 

.925 

7.24 

16000 

20200 

2.00 

1327 

70.9 

266 

1779  n 

* 

P2 

'm 

9.57 

RAM 

1.09 

1.37 

-.34 

-.00 

1.09 

1.09 

.  oo  U 

, 

T2 

702 

BLEEO 

.06 

-6.83 

-.20 

-.52 

-1.94 

.06 

-.00 

ERI 

1 

POWER 

•  00 

-9.37 

-2.78 

.07 

.29 

.00 

-.01  n 

2.30 

NR 

.893 

11.2 

23500 

27500 

2.11 

1429 

91.0 

340 

1867  M 

P2 

14.78 

RAM 

1.12 

1.32 

-.26 

-.00 

1.13 

1.12 

.00  _ 

T2 

802 

BLEEO 

.40 

-2.36 

2.18 

-.55 

-2.08 

.40 

-.oo  n 

ERI 

1 

POWER 

.  46 

-.66 

1.60 

.05 

.22 

.46 

.01  U 

2.50 

NR 

•  870 

14.9 

29700 

31300 

2.07 

1500 

106.1 

395 

1933  n 

P2 

19.69 

RAM 

1.15 

1.32 

-.22 

-.00 

1.16 

1.15 

-.00  (J  ! 

T2 

876 

BLEED 

1.05 

-2.00 

2.50 

-.54 

-2.11 

1.05 

.00  I 

ERI 

1 

POWER 

1.14 

-.13 

1.63 

.04 

.21 

1.14 

.00  M  j 

2.70 

NR 

IB 

.846 

19.8 

35800 

34400 

2.04 

1560 

118.2 

441 

1975  '*  ; 

P2 

-26.13 

RAM 

1.18 

1.36 

-.17 

-.00 

1.19 

1.18 

.00  m 

T2 

* 

955 

BLEED 

1.77 

-1.82 

3.03 

-.51 

-2.15 

1.77 

.oo  n A 

ERI 

m 

1 

POWER 

1.48 

.03 

1.82 

.03 

.14 

1.48 

-.01  ti  , 

3.00 

NR 

m 

•  809 

29.9 

48500 

39000 

2.08 

1639 

132.5 

537 

2042  n 

4 

P2 

-39.50 

RAM 

1.24 

1.38 

-.14 

-.00 

1.23 

1.24 

-.00  M  ; 

T2 

m 

1083 

BLEED 

•  41 

-2.64 

1.95 

-.55 

-2.32 

.41 

-.00 

ERI 

m 

1 

POWER 

.26 

-.13 

.60 

.02 

.09 

.26 

-•oi 
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GE!  84219 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  1.0  JANUARY  1964 

STANOARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  55000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

1.50 

3.56 

6.04 

30794 

3260 

2402 

21400 

14100 

2.19 

527 

3.0 

RAM 

1.05 

.89 

.03 

.00 

1.29 

1.41 

-.56 

.02 

.00 

BLEED  -2.88 

-6.83 

-3.08 

-.02 

-3.50 

-5.36 

-1.60 

.10 

.00 

■' 

POWER  -6.56 

-21.89 

-9.98 

-.  14 

-7.99 

-12.16 

-10.12 

.01 

•  00 

1.80 

5.43 

7.84 

34068 

3059 

2400 

29300 

17400 

1.96 

500 

3.0 

■; 

RAM 

1.07 

1.02 

.04 

•  02 

1.29 

1.44 

-.45 

.01 

.00 

BLEED  -3.67 

-7.76 

-4.67 

.01 

-4.36 

-7.39 

-.42 

.07 

•  00 

POWER  -6.18 

-15.98-10.38 

-.01 

-7.38 

-12.42 

-3.77 

-401 

•  00 

2*00 

7.24 

9.55 

40418 

3096 

2400 

36900 

20900 

1.93 

475 

•  0 

RAM 

1.10 

1.05 

.02 

•  00 

1.28 

1.43 

-.40 

.01 

•  00 

BLEED  -3.31 

-7.01 

-4.06 

-.02 

-3.89 

-6.91 

-•11 

.06 

.00 

POWER  -4.54 

-12.02 

-7.70 

-.06 

-5.38 

-9.50 

-2.65 

•  00 

.00 

2.30 

11.2 

13.63 

58024 

3400 

2280 

52800 

29200 

1.99 

420 

.0 

RAM 

1.13 

1.08 

.00 

-.01 

1.28 

1.40 

-.35 

.00 

*00 

BLEED  -2.95 

-.25 

-.07 

2.33 

-1.05 

-2.22 

2.03 

.40 

•  00 

POWER  -3.41 

.94 

.00 

3.84 

-.00 

-.37 

1.32 

.46 

.00 

2.50 

14.9 

17'.  39 

64801 

::  3400 

2081 

63200 

33400 

1.94 

383 

•  0 

RAM 

1.16 

1.12 

*00 

-.02 

1.29 

1.41 

-.32 

-.00 

•  00 

BLEED  -3.04 

.42 

•  00 

3.09 

-.34 

-1.57 

2.04  1.05 

•  00 

POWER  -2.97 

1.50 

•  00 

4.03 

*78 

.46 

1.03 

1.14 

too 

2.70 

19.6 

21.77 

69981 

3400 

1860 

72200 

36400 

1.92 

336 

40 

RAM 

1.19 

1.17 

-.00 

-.02 

1.31 

1.45 

-.26 

-.00 

•  00 

BLEED  -2.97 

1.12 

.00 

3.75 

.41 

-.92 

2.07 

1.77 

•  00 

POWER  -2.39 

1.84 

•  00 

3.82 

1.23 

.98 

•  86 

1.48 

•  00 

3.00 

29.9 

29.38 

81159 

3400 

1683 

90600 

42100 

1.93 

289 

.0 

RAM 

1.24 

1.23 

-.00 

-.00 

1.36 

1.50 

-.25 

-.00 

.00 

BLEED  -2.69 

-.77 

-.22 

1.95 

-1.00 

-2.61 

1.92 

.41 

•  00 

POWER  -1.82 

.47 

.00 

2.04 

.09 

-.11 

.57 

.26 

•  00 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  2.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  55000  FEET 


MO 

P2/P0 

FO 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

1.50 

NR 

.971 

3.56 

7310 

12300 

1.96 

1164 

44.1 

162 

1765 

P2 

4.71 

RAM 

1.05 

1.44 

-.55 

-.00 

1.05 

1.05 

-.00 

T2 

566 

BLEED 

.10 

-  3.31 

1.91 

-.54 

-1.87 

.10 

-.00 

ERI 

0 

POWER 

.01 

-2.92 

3.60 

.10 

.40 

.01 

-.02 

1.00 

NR 

.945 

5.43 

11900 

15900 

1.93 

1258 

58.8 

219 

1765 

P2 

7.18 

RAM 

1.07 

1.35 

-.40 

-.00 

1.07 

1.07 

.00 

T2 

643 

BLEED 

.07 

-3.69 

2.35 

-.55 

-1.86 

.07 

.01 

ERI 

0 

POWER 

-.01 

-2.51 

3.20 

.09 

.38 

-.01 

.02 

2.00 

NR 

•  925 

7.24 

16000 

18900 

1.92 

1327 

70.9 

266 

1779 

P2 

9.57 

RAM 

1.09 

1.35 

-.37 

-.00 

1.09 

1.09 

.00 

T2 

702 

BLEED 

.06 

-3.65 

2.18 

-.52 

-1.94 

.06 

-.00 

ERI 

0 

POWER 

.00 

-1.91 

2.43 

.07 

.29 

.00 

-.01 

2.30 

NR 

.893 

11.2 

23500 

23900 

1.90 

1429 

91.0 

340 

1867 

P2 

14.70 

RAM 

1.12 

1.33 

-.29 

-.00 

1.13 

1.12 

.00 

T2 

802 

BLEED 

.40 

-3.50 

1.82 

-.55 

-2.08 

.40 

-.00 

ERI 

0 

POWER 

.46 

-1.15 

1.54 

.05 

.22 

•  46 

.01 

2.50 

NR 

.870 

14.9 

29700 

27600 

1.90 

1500 

106.1 

395 

1933 

P2 

19.69 

RAM 

1.15 

1.33 

-.25 

-.00 

1.16 

1.15 

-.00 

T2 

876 

BLEEO 

1.05 

-3.63 

1.93 

-.54 

-2.11 

1.05 

.00 

ERI 

0 

POWER 

1.14 

-1.00 

1.39 

.04 

.21 

1.14 

.00 

2.70 

NR 

•  846 

19.0 

35800 

30200 

1.90 

1560 

118.2 

441 

1975 

P2 

26.13 

RAM 

1.10 

1.34 

-.20 

-.00 

1.19 

1.18 

.00 

T2 

955 

BLEEO 

1.77 

-3.27 

1.50 

-.51 

-2.15 

1.77 

.00 

ERI 

0 

POWER 

1.48 

-.22 

.53 

.03 

.14 

1.48 

-.01 

3.00 

NR 

.809 

29.9 

48500 

32500 

1.94 

1639 

132.5 

537 

2042 

P2 

39.50 

RAM 

1.24 

1.35 

-.17 

-.00 

1.23 

1.24 

-.00 

T2 

1083 

BLEED 

.41 

-3.95 

2.06 

-.55 

-2.32 

•  41 

-.00 

ERI 

0 

POWER 

.26 

-.39 

.65 

.02 

•  09 

.26 

—  .01 
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GEI  84219 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  2.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  55000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

1.50 

3.56 

6.13 

24174 

2880 

2198 

19900 

12500 

1.93 

527 

3.0 

RAN 

1.05 

.92 

-.01 

-.01 

1.27 

1.40 

-.51 

.02 

.00 

BLEED  -3.12 

-1.50 

-.82 

1.78 

-2.06 

-3.31 

1.91 

•  10 

.00 

POWER  -7.57 

.65 

-.57 

7.  16 

-1.97 

-3.12 

3.81 

.01 

.00 

1.80 

5.43 

7.90 

30786 

2878 

2302 

28300 

16400 

1.88 

500 

3.0 

RAH 

1.08 

♦  97 

.00 

-.01 

1.27 

1.41 

-.48 

.01 

•  00 

BLEED  -4.15 

-1.47 

-.77 

2.86 

-2.15 

-3.76 

2.43 

.07 

.00 

POWER  -7.41 

.65 

-.33 

7.  19 

-1.59 

-2.73 

3.42 

-.01 

.00 

2.00 

7.24 

9.63 

36189 

2898 

2294 

35600 

19500 

1.85 

475 

•  0 

RAM 

1.10 

1.00 

-.01 

-.02 

1.26 

1.40 

-.43 

.01 

.00 

BLEED  -3.71 

-1.59 

-.72 

2.42 

-1.97 

-3.64 

2.17 

.06 

.00 

POWER  -5.45 

.49 

-.16 

5.33 

-1.00 

-1.81 

2.33 

.00 

.00 

2.30 

11.2 

13.83 

45394 

2969 

2076 

48600 

25100 

1.81 

420 

.0 

RAM 

1.14 

1.06 

-.02 

-.03 

1.26 

1.40 

-.36 

.00 

.00 

BLEEO  -2.80 

-1.77 

-.92 

1.66 

-1.53 

-3.33 

1.64 

.40 

.00 

POWER  -3.26 

.38 

-.32 

3.47 

-.17 

-.76 

1.14 

.46 

.00 

2.50 

14.9 

17.57 

52286 

3020 

1921 

58800 

29000 

1.80 

383 

.0 

RAH 

1.16 

1.09 

-.02 

-.03 

1.28 

1.41 

-.34 

-.00 

•  00 

BLEED  -2.87 

-1.80 

-1.26 

2.19 

-1.07 

-3.24 

1.52 

1.05 

.00 

POWER  -2.83 

.37 

-.65 

3.55 

•  41 

-.34 

.71 

1.14 

.00 

2.70 

19.8 

21.93 

57370 

3054 

1733 

67600 

31800 

1.80 

336 

to 

RAM 

1.20 

1.13 

-.02 

-.03 

1.30 

1.43 

-.28 

-.00 

•  00 

BLEED  -2.81 

-1.84 

-1.62 

2.59 

-.55 

-3.17 

1.40 

1.77 

.00 

POWER  -2.28 

.30 

-.84 

3.19 

.73 

-.13 

.43 

1.48 

.00 

3.00 

29.9 

29.59 

63014 

2979 

1548 

83500 

35000 

1.80 

289 

.0 

RAM 

1.24 

1. 18 

-.03 

-.02 

1.34 

1.48 

-.28 

-.00 

.00 

BLEED  -2.62 

-2.01 

-.90 

1.50 

-1.38 

-3.86 

1.96 

.41 

•  00 

POWER  -1.79 

.26 

-.13 

1.91 

.01 

-.32 

.58 

.26 

•  00 

CONFIDENTIAL 


12-9 


GEI  84219 


CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  3.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  55000  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

1.50 

NR 

.971 

3.56 

7310 

9970 

1.67 

1164 

44.1 

162 

1765 

P2 

4.71 

RAM 

1.05 

1.43 

-.51 

-.00 

1.05 

1.05 

-.00 

T2 

566 

BLEED 

.10 

-3.49 

2.11 

-.54 

-1.87 

.10 

-.00 

ERI 

0 

POWER 

.01 

-3.07 

3.90 

.10 

.40 

.01 

-.02 

1.80 

NR 

.945 

5.43 

11900 

12700 

1.67 

1258 

58.8 

219 

1765 

P2 

7.18 

RAM 

1.07 

1.47 

-.51 

-.00 

1.07 

1.07 

•  00 

T2 

643 

BLEED 

.07 

-4.25 

3.03 

-.55 

-1.86 

.07 

.01 

ERI 

0 

POWER 

-.01 

-3.45 

4.31 

.09 

.38 

-.01 

.02 

2.00 

NR 

.925 

7.24 

16000 

15100 

1.65 

1327 

70.9 

266 

1779 

P2 

9.57 

RAM 

1.09 

1.46 

-.47 

-.00 

1.09 

1.09 

.00 

T2 

702 

BLEED 

•  06 

-4.01 

2.62 

-.52 

-1.94 

.06 

-.00 

ERI 

0 

POWER 

.00 

-1.87 

2.49 

•  07 

.29 

.00 

-.01 

2.30 

NR 

.893 

11.2 

23500 

19000 

1.65 

1429 

91.0 

340 

1867 

P2 

14.78 

RAM 

1.12 

1.42 

-.37 

-.00 

1.13 

1.12 

.00 

T2 

802 

BLEED 

.40 

-3.79 

2.18 

-.55 

-2.08 

.40 

-.00 

ERI 

0 

POWER 

.46 

-.86 

1.32 

.05 

.22 

.46 

.01 

2.50 

NR 

.870 

14.9 

29700 

21900 

1.66 

1500 

106.1 

395 

1933 

P2 

19.69 

RAM 

1.15 

1.44 

-.35 

-.00 

1.16 

1.15 

-.00 

T2 

876 

BLEED 

1.05 

-4.01 

2.42 

-.54 

-2.11 

1.05 

.00 

ERI 

0 

POWER 

1.14 

-.83 

1.29 

.04 

.21 

1.14 

•  00 

2.70 

NR 

m 

.846 

19.8 

35800 

23500 

1.69 

1560 

118.2 

441 

1975 

P2 

-26.13 

RAM 

1.18 

1.41 

-.25 

-.00 

1.19 

1.18 

.00 

T2 

'« 

955 

BLEED 

1.77 

-3.88 

2.24 

-.51 

-2.15 

1.77 

.00 

ERI 

m 

0 

POWER 

1.48 

-.35 

.74 

.03 

.14 

1.48 

-.01 

3.00 

NR 

m 

.  809 

29.9 

48500 

24900 

1.74 

1639 

132.5 

537 

2042 

P2 

m 

39.50 

RAM 

1.24 

1.46 

-.25 

-.00 

1.23 

1.24 

-.00 

T2 

m 

1083 

BLEED 

.41 

-4.71 

2.98 

-.55 

-2.32 

.41 

-.00 

ERI 

m 

0 

POWER 

.26 

-.49 

.82 

.02 

.09 

.26 

-.01 
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CONFIDENTIAL 

GEI  84219 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/F-6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 


P.Sc 

3.0 

JANUARY  1964 

STANOARO  1 

DAY 

PRESSURE  ALTITUDE 

55000  1 

FEET 

MO 

P2/P0  P8/P0 

WFT 

T  8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

1.50 

3.56  6.26 

16637 

2292 

1894 

17400 

10100 

1.64 

527 

6.6 

RAM  1.05 

.96 

.00 

-.01 

1.27 

1.43 

-.51 

.02 

.00 

BLEED  -3.05 

-1.49 

-  .  80 

1.73 

-2.00 

-3.52 

2.  14 

.10 

.00 

POWER  -7.26 

.79 

-.53 

6.91 

-1.83 

-3.17 

4.00 

.01 

.00 

1.80 

5.43  8.0 

21224 

2300 

1985 

24900 

13000 

1.63 

500 

.0 

RAM  1.06 

1.00 

.01 

-.00 

1.27 

1.45 

-.49 

.01 

.00 

BLEED  -4.01 

-1.42 

-.74 

2.73 

-2.08 

-4.04 

2.80 

.07 

.00 

POWER  -7.05 

.80 

-.29 

6.84 

-1.46 

-2.79 

3.63 

-.01 

.00 

2.00 

7.24  9.84 

24951 

2324 

1983 

31300 

15300 

1.63 

475 

.0 

RAM  1.10 

1.03 

-.00 

-.01 

1.26 

1.44 

-.45 

.01 

.00 

BLEED  -3.60 

-1.54 

-.72 

2.30 

-1.93 

-4.00 

2.62 

.06 

.00 

POWER  -5.19 

.60 

-.18 

5.05 

-.93 

-1.91 

2.53 

.00 

.00 

2.30 

11.2  14.07 

31386 

2400 

1811 

43000 

19400 

1.62 

420 

.0 

RAM  1.13 

1.08 

-.01 

-.02 

1.27 

1.44 

-.39 

.00 

.00 

BLEED  -2.74 

-1.73 

-.93 

1.62 

-1.50 

-3.79 

2.19 

.40 

.00 

POWER  -3.14 

.46 

-.34 

3.35 

-.14 

-.87 

1.34 

•  46 

.00 

2.50 

14.9  17.82 

36188 

2458 

1686 

52000 

22300 

1.62 

383 

.0 

RAM  1.16 

1.11 

-.01 

-.02 

1.28 

1.46 

-.37 

-.00 

.00 

BLEED  -2.81 

-1.74 

-1.25 

2.14 

-1.03 

-3.79 

2.17 

1.05 

.00 

POWER  -2.73 

.46 

-.65 

3.44 

•44 

-.49 

.95 

1.14 

.00 

2.70 

19.8  22.18 

39602 

2498 

1530 

60000 

24200 

1.64 

336 

.0 

RAM  1.19 

1.15 

-.01 

-.02 

1.30 

1.48 

-.31 

-.00 

.00 

BLEED  -2.75 

-1.77 

-1.59 

2.57 

-.49 

-3.84 

2.19 

1.77 

.00 

POWER  -2.21 

.38 

-.82 

3.13 

.77 

-.30 

.68 

1.48 

.00 

3.00 

29.9  29.85 

43268 

2461 

1378 

74500 

26000 

1.67 

289 

.0 

RAM  1.24 

1.19 

-.02 

-.01 

1.34 

1.54 

-.32 

-.00 

.00 

BLEED  -2.60 

-1.94 

-.87 

1.51 

-1.34 

-4.60 

2.86 

.41 

.00 

POWER  -1.75 

.33 

-.14 

1.89 

.02 

-.42 

.75 

•  26 

.00 
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GEI  84219 


CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  4.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  55000  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

1.50 

NR 

X 

.971 

3.56 

7310 

7650 

1.42 

1164 

44.1 

162 

1765 

P2 

'  M 

4.71 

RAM 

1.05 

1.24 

-.76 

-.00 

1.05 

1.05 

-.00 

T2 

= 

566 

BLEED 

.10 

-3.35 

2.91 

-.54 

-1.87 

.10 

-.00 

ERI 

B 

0 

POWER 

.01 

-3.35 

4.25 

.10 

.40 

.01 

-.02 

1.80 

NR 

« 

.945 

5.43 

11900 

8760 

1.39 

1258 

58.8 

219 

1765 

P2 

m 

7.18 

RAM 

1.07 

1.20 

-.65 

-.00 

1.07 

1.07 

•  00 

T2 

"m 

643 

BLEED 

.07 

-4.20 

3.97 

-.55 

-1.86 

.07 

.01 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.01 

-3.21 

4.25 

.09 

.38 

-.01 

.02 

2.00 

NR 

m 

.925 

7.24 

16000 

9700 

1.41 

1327 

70.9 

266 

1779 

P2 

m 

9.57 

RAM 

1.09 

1.60 

-.56 

-.00 

1.09 

1.09 

.00 

T2 

702 

BLEED 

.06 

-4.93 

3.79 

-.52 

-1.94 

o  06 

-.00 

ERI 

m 

0 

POWER 

o  00 

-1.91 

2.83 

.07 

.29 

.00 

-.01 

2.30 

NR 

m 

.893 

11.2 

23500 

11900 

1.45 

1429 

91.0 

340 

1867 

P2 

*14.78 

RAM 

1.12 

1.65 

-.57 

-.00 

1.13 

1.12 

.00 

T2 

M 

802 

BLEED 

.40 

-5.08 

3.75 

-.55 

-2.08 

.40 

-.00 

ERI 

m 

0 

POWER 

.46 

-1.20 

1.88 

.05 

.22 

.46 

.01 

2.50 

NR 

m 

.870 

14.9 

29700 

13600 

1.48 

1500 

106.1 

395 

1933 

P2 

-19.69 

RAM 

1.15 

1.61 

-.49 

-.00 

1.16 

1.15 

-.00 

T2 

*■ 

876 

BLEED 

1.05 

-5.23 

3.94 

-.54 

-2.11 

1.05 

.00 

ERI 

m 

0 

POWER 

1.14 

-.89 

1.57 

.04 

.21 

1.14 

.00 

2.70 

NR 

* 

.846 

19.8 

35800 

14300 

1.53 

1560 

118.2 

441 

1975 

P2 

-26.13 

RAM 

1.18 

1.63 

-.40 

-.00 

1.19 

1.18 

•  00 

T2 

m 

955 

BLEED 

1.77 

-5.57 

4.33 

-.51 

-2.15 

1.77 

.00 

ERI 

* 

0 

POWER 

1.48 

-.72 

1.33 

.03 

.14 

1.48 

-.01 

3.00 

NR 

* 

.809 

29.9 

48500 

14300 

1.64 

1639 

132.5 

537 

2042 

P2 

-39.50 

RAM 

1.24 

1.62 

-.35 

-.00 

1.23 

1.24 

-.00 

T2 

m 

1083 

BLEED 

.41 

-6.84 

5.64 

-.55 

-2.32 

.41 

-.00 

ERI 

m 

0 

POWER 

•  26 

-.69 

1.24 

.02 

.09 

.26 

-.01 
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CONFIDENTIAL 


GEI  84219 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 


P.S.  4.0 


JANUARY  1964 


STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  55000  FEET 


P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T  8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

3.56 

6.37 

10887 

1775 

1622 

15200 

7860 

1.39 

527 

6.6 

RAM 

1.07 

.52 

'  -.29 

18 

1.52 

1.18 

-.70 

.02 

.00 

BLEED 

-3.02 

-.59 

-.24 

2.00 

-1.67 

-3.31 

2.87 

.10 

.00 

POWER 

-7.02 

.86 

-.61 

6.57 

-1.79 

-3.46 

4.37 

.01 

.00 

5.43 

8.27 

12215 

1666 

1633 

20800 

8950 

1.36 

500 

6.6 

RAM 

1.09 

.59 

-.25 

-.15 

1.13 

1.21 

-.66 

.01 

.00 

BLEED 

-3.92 

-.48 

-.20 

2.94 

-1.73 

-4.13 

3.90 

.07 

.00 

POWER 

-6.74 

.98 

-.32 

6.48 

-1.38 

-3.19 

4.23 

-.01 

.00 

7.24 

10.08 

13713 

1655 

1615 

26000 

9970 

1.38 

475 

3.0 

RAM 

1.10 

1.09 

.02 

.01 

1.27 

1.56 

-.51 

.01 

.00 

BLEED 

-3.49 

-1.42 

-.67 

2.21 

-1.85 

-4.92 

3.79 

.06 

.00 

POWER 

-4.95 

.88 

-.19 

4.77 

-.87 

-2.28 

3.20 

.00 

.00 

11.2 

14.34 

17378 

1741 

1497 

35900 

12300 

1.41 

420 

•  0 

RAM 

1.13 

1.13 

.02 

-.00 

1.27 

1.56 

-.47 

.00 

.00 

BLEED 

-2.68 

-1.62 

-.87 

1.59 

-1.43 

-4.93 

3.57 

.40 

.00 

POWER 

-3.01 

.67 

-.35 

3.21 

-.11 

-1.21 

1.90 

.46 

.00 

14.9 

18.11 

20090 

1804 

1406 

43700 

13900 

1.44 

383 

.0 

RAM 

1.16 

1.16 

.02 

-.01 

1.29 

1.58 

-.46 

-.00 

.00 

BLEED 

-2.75 

-1.60 

-1.13 

2.16 

-.92 

-5.11 

3.80 

1.05 

.00 

POWER 

-2.62 

.67 

-.60 

3.36 

.51 

-.85 

1.52 

1.14 

.00 

19.8 

22.47 

21835 

1852 

1286 

50500 

14700 

1.48 

336 

.0 

RAM 

1.19 

1.19 

.01 

-.01 

1.31 

1.62 

-.40 

-.00 

.00 

BLEED 

-2.69 

-1.61 

-1.39 

2.66 

-.33 

-5.44 

4.17 

1.77 

.00 

POWER 

-2.13 

.59 

-.72 

3.15 

.86 

-  o67 

1.28 

1.48 

.00 

29.9 

30.15 

23522 

1864 

1176 

63500 

15000 

1.57 

289 

•  0 

RAM 

1.24 

1.24 

-.00 

-.00 

1.35 

1.72 

-.44 

-.00 

.00 

BLEED 

-2.57 

-1.77 

-.78 

1.53 

-1.26 

-6.68 

5.46 

.41 

.00 

POWER 

-1.71 

.54 

-.14 

1.84 

.03 

-.69 

1.25 

.26 

.00 
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CONFIDENTIAL 

GEI  84219 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  5.0  JANUARY  1964 

I 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  55000  FEET 


MO 

P2/P0 

FO 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

,90 

NR 

X 

1.00 

1.69 

2420 

3090 

.97 

996 

24.0 

89 

1659 

P2 

S 

2.24 

RAM 

1.02 

1.76 

-.80 

-.01* 

1.03 

1.02 

-.00 

T2 

‘SB 

453 

BLEED 

.30 

-3.84 

2.73 

-.6.7 

-1.97 

.30 

-.01 

ERI 

* 

101 

POWER 

2.04 

-5.34 

9.16 

.28 

.94 

2.04 

-.05 

1.20 

NR 

m 

.991 

2.41 

4360  -'v 

3680 

1.16 

1085 

33.2 

121 

1765 

P2 

32 

3.18 

RAM 

1.03 

-  1.70 

-.84 

-.00 

1.03 

1.03 

.00 

T2 

3 

503 

BLEED 

.06 

.4.09 

3.06 

-.62 

-1.97 

.06 

-.00 

ERI 

M 

0 

POWER 

.30 

.4.10 

7.34 

.18 

.60 

.30 

-.01 

1.50 

NR 

* 

.971 

3.56 

7310 

4730 

1.14 

1164 

44.1 

162 

1765 

P2 

;  at 

4.71 

RAM 

1.05 

1.83 

-.86 

-.00 

1.05 

1.05 

-.OP 

T2 

ar 

566 

BLEED 

.10 

-4.89 

4.00 

-.54 

-1.87 

.10 

-.00 

ERI 

•a* 

0 

POWER 

.01 

-3.61 

5.40 

.10 

.40 

.01 

-.02 

1.80 

NR 

3= 

.945 

5.43 

11900 

5730 

1.17 

1258 

58.8 

219 

1765 

P2 

'  M 

7.10 

RAM 

1.07 

1.71 

-.70 

-.00 

1.07 

1.07 

.00 

T2 

‘in 

643 

BLEED 

.07 

-5.51 

5.05 

-.55 

-1.86 

.07 

.01 

ERI 

• 

0 

POWER 

-.01 

-2.92 

4.76 

.09 

.38 

-.01 

.02 

2.00 

NR 

M 

.925 

7.24 

16000 

6340 

1.22 

1327 

70.9 

266 

1779 

P2 

2 

9.57 

RAM 

1.09 

1.70 

-.67 

-.00 

1.09 

1.09 

.00 

T2 

2 

702 

BLEED 

.06 

-6.23 

5.76 

-.52 

-1.94 

.06 

-.00 

ERI 

» 

0 

POWER 

.00 

-2.78 

4.19 

.07 

.29 

.00 

-.01 

2.30 

NR 

2 

•  893 

11.2 

23500 

7480 

1.30 

1429 

91.0 

340 

1867 

P2 

'as 1 

14.78 

RAM 

1.12 

1,74 

-.67 

-.00 

1.13 

1.12 

.00 

T2 

802 

BLEED 

.40 

-6.78 

6.16 

-.55 

-2.08 

.40 

-.00 

ERI 

« 

0 

POWER 

.46 

-1.97 

3.04 

.05 

•  22 

.46 

.01 

2.50 

NR 

2 

.870 

14.9 

29700 

8140 

1.37 

1500 

106.1 

395 

1933 

P2 

-2 

19.69 

RAN 

1.15 

1.90 

-.82 

-.00 

1.16 

1.15 

-.00 

T2 

2 

876 

BLEED 

1.05 

-7.13 

6.65 

-.54 

-2.11 

1.05 

.00 

ERI 

2 

0 

POWER 

1.14 

-1.13 

2.18 

.04 

.21 

1.14 

.00 

2.70 

NR 

2 

.846 

19.8 

35800 

8230 

1.44 

1560 

118.2 

441 

1975 

P2 

*26.13 

RAM 

1.18 

1.96 

-.70 

-.00 

1.19 

1.18 

.00 

T2 

as 

955 

BLEED 

1.77 

-8.00 

7.77 

-.51 

-2.15 

1.77 

.00 

ERI 

.  at 

0 

POWER 

1.48 

-1.01 

2.00 

.03 

.14 

1.48 

-.01 

3.00 

NR 

.809 

29.  9 

48500 

7600 

1.63 

1639 

132.5 

537 

2042 

P2 

2 

39.50 

RAM 

1.24 

1.94 

-.64 

-.00 

1.23 

1.24 

-.00 

T2 

2 

1083 

BLEED 

.41 

-10.88 

11.47 

-.55 

-2.32 

.41 

-.00 

ERI 

■  2 

0 

POWER 

.26 

-1.25 

2.23 

.02 

.09 

.26 

-.01 
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CONFIDENTIAL 


n 


A  i  A  4  r> 

U£il  01610 


fl  GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 

u 


o 


P.S.  5.0 


JANUARY  1964 


STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  55000  FEET 


I 

1 

I 

I 

I 

I 

K 

I 

I 

I 

K 

K 

I 

I 

I 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T  8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.90 

1.69 

3.69 

2993 

1138 

1226 

5710 

3300 

.91 

548 

15.  1 

RAM 

1.05 

1.03 

.01 

-.02 

1.36 

1.60 

-.62 

.02 

.00 

BLEEO  -3.02 

-1.27 

-.78 

1.91 

-2.09 

-3.84 

2.72 

.30 

.00 

POWER-14.33 

3.74 

-1.74 

15.10 

-3.49 

-7.55 

11.42 

2.04 

.00 

1.20 

2.41 

5.03 

4272 

1219 

1260 

8730 

4370 

.98 

548 

6.6 

RAM 

1.03 

1.03 

.00 

•  00 

1.28 

1.53 

-.54 

.03- 

25.76 

BLEEO  -2.91 

-1.29 

-.66 

1.64 

-2.00 

-4.06 

2.95 

.06 

85.86 

POWER  -9.22 

2.46 

-.68 

9.03 

-2.33 

-4.96 

7.50 

.30555.19 

1.50 

3.56 

6.48 

5387 

1237 

1319 

12500 

5180 

1.04 

527 

6.6 

RAM 

1.05 

1.05 

.00 

-.00 

1.26 

1.56 

-.56 

.02 

.00 

BLEEO  -2.94 

-1.19 

-.60 

1.73 

-1.83 

-4.54 

3.60 

.10 

.00 

POWER  -6.80 

1.73 

-.48 

6.45 

-1.63 

-3.94 

5.74 

.01 

.00 

1.80 

5.43 

8.39 

6715 

1258 

1389 

17900 

6020 

1.12 

500 

6.6 

RAM 

1.08 

1.07 

.00 

-.00 

1.26 

1.62 

-.60 

.01 

.00 

BLEED  -3.82 

-.87 

-.44 

2.71 

-1.83 

-5.58 

5.14 

.07 

.00 

POWER  -6.55 

1.78 

-.15 

6.39 

-1.23 

-3.63 

5.49 

-.01 

.00 

2.00 

7.24 

10.22 

7744 

1285 

1396 

22600 

6630 

1.17 

475 

6.6 

RAM 

1.10 

1.09 

.00 

-.01 

1.26 

1.66 

-.62 

.01 

.00 

BLEED  -3.44 

-1.01 

-.50 

2.26 

-1.73 

-6.06 

5.56 

.06 

.00 

POWER  -4.82 

1.34 

-.21 

4.64 

-.85 

-2.90 

4.31 

.00 

.00 

2.30 

11.2 

14.49 

9721 

1367 

1303 

31400 

7840 

1.24 

420 

3.0 

RAM 

1.13 

1.13 

.00 

-.01 

1.27 

1.69 

-.61 

.00 

.00 

BLEED 

-2.65 

-1.25 

-.69 

1.68 

-1.31 

-6.44 

5.74 

.40 

.00 

POWER 

-2.94 

1.03 

-.35 

3.16 

-.09 

-1.76 

2.83 

.46 

.00 

2.50 

14.9 

18.28 

11159 

1428 

1231 

38300 

8620 

1.30 

383 

.0 

RAM 

1.16 

1.16 

.00 

-.01 

1.2S 

1.73 

-.62 

-.00 

.00 

BLEEO  -2.72 

-1.18 

-.86 

2.28 

-.75 

-6.93 

6.41 

1.05 

.00 

POWER  -2.56 

1.03 

-.51 

3.36 

.58 

-1.36 

2.42 

1.14 

.00 

2.70 

19.8 

22.64 

11887 

1477 

1133 

44500 

8710 

1.36 

336 

.0 

RAM 

1.19 

1.20 

.01 

-.01 

1.30 

1.82 

-.57 

-.00 

•  00 

BLEED  -2.66 

-1.16 

-1.02 

2.82 

-.10 

-7.78 

7.49 

1.77 

.00 

POWER  -2.09 

.98 

-.57 

3.17 

.96 

-1.19 

2.19 

1.48 

.00 

3.00 

29.9 

30.32 

12368 

1524 

1050 

56600 

8120 

1.52 

289 

.0 

RAM 

1.24 

1.24 

.00 

-.00 

1.35 

2.01 

-.70 

-.00 

.00 

BLEED  -2.56 

-1.28 

-.54 

1.67 

-1.12 

-10.21 

10.54 

.41 

.00 

POWER  -1.69 

.95 

-.13 

1.84 

•  04 

-1.23 

2.21 

.26 

.00 
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UUJL  84218 


CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  7.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  55000  FEET 


MO 

P2/P0 

FO 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.90  NR 

at 

1.00 

1.69 

2400 

2920 

.97 

985 

23.3 

89 

1603 

P2 

s 

2.24 

RAM 

1.03 

1.85 

-.92 

-.01 

1.03 

1.03 

-.01 

T2 

* 

453 

BLEED 

.03 

—  U06 

2.88 

-.43 

-1.20 

.03 

2.05 

ERI 

* 

0 

POWER 

-.60 

16.27 

10.95 

2.11 

6.99 

-.60 

15.60 

1*20  NR 

* 

.991 

2.41 

4180 

3730 

1.01 

1052 

30.8 

116 

1681 

P2 

'm 

3.18 

RAM 

1.03 

1.67 

-.69 

-.00 

1.03 

1.03 

-.00 

T2 

M 

503, 

BLEED 

.08 

-.80 

3.12 

-.34 

-1.03 

.08 

2.27 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.88 

12.17 

8.03 

1.39 

4.88 

-.88 

11.44 
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CONFIDENTIAL 


r  AMCinCMTI  A  I 

~  GEI  84219 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 

P.S.  T.O  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  55000  FEET 


MO 

P2/P0 

PB/PO 

WFT 

T8 

A8 

FOB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

•  90 

1.69 

3.54 

2813 

1102 

1249 

5520 

3110 

.90 

545 

15.1 

RAM 

1.03 

1.02 

-.01 

•  00 

1.36 

1.62 

-.66 

.03 

.00 

BLEED 

-.39 

1.78 

1.07 

•  00 

-.54 

-.98 

2.79 

•  03 

•  00 

POWER 

6.12 

27.50 

12.69 

.00 

8.17 

14.95 

12.26 

-.60 

.00 

1.20 

2.41 

4.75 

3757 

1163 

1249 

8050 

3870 

.97 

526 

15.1 

RAM 

1.03 

1.03 

.00 

•  00 

1.29 

1.57 

-.59 

.02 

.00 

BLEED 

-.25 

2.  26 

1.25 

•  00 

-.32 

-.76 

3.08 

.08 

.00 

POWER 

4.00 

20.41 

9.26 

•  00 

5.11 

11.59 

8.62 

-.88 

.00 
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CONFIDENTIAL 


UCil  0**1* 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.10.0  JANUARY  1964 

STANOARO  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  55000  FEET 


HO 

P2/PO 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.90 

NR 

1.00 

1.69 

1960 

1260 

1.16 

863 

15.6 

72 

1255 

P2 

2.24 

RAM 

1.04 

1.89 

-1.04 

-.01 

1.01 

1.04 

-.06 

T2 

453 

BLEED 

•  09 

-1.37 

3.55 

-.44 

-1.21 

.09 

2.28 

ERI 

0 

POWER 

-2.12 

37.36 

11.46 

3.25 

12.04 

-2.12 

27.89 

1.20 

NR 

.991 

2.41 

3220 

1160 

1.31 

901 

18.1 

89 

1212 

P2 

3.18 

RAM 

1.03 

2.90 

-2.23 

-.00 

1.02 

1.03 

-.02 

T2 

503 

BLEEO 

•  06 

-2.61 

5.17 

-.42 

-1.35 

.06 

2.27 

ERI 

0 

POWER 

-1.14 

45.53 

1.63 

2.50 

10.98 

-1.14 

23.93 

1.50 

NR 

.971 

3.56 

7310 

4730 

1.14 

1164 

44.1 

162 

1765 

P2 

4.71 

RAM 

1.05 

1.83 

-.86 

-.00 

1.05 

1.05 

-.00 

T2 

566 

BLEED 

.10 

-4.89 

4.00 

-.54 

-1.87 

.10 

.00 

ERI 

0 

POWER 

•  01 

-3.61 

5.40 

.10 

.40 

.01 

-.02 

1.80 

NR 

.945 

5.43 

11900 

5730 

1.17 

1258 

58.8 

219 

1765 

P2 

7.18 

RAM 

1.07 

1.71 

-.70 

-.00 

1.07 

1.07 

.00 

T2 

643 

BLEED 

.07 

-5.51 

5.05 

-.55 

-1.86 

.07 

.01 

ERI 

0 

POWER 

-.01 

-2.92 

4.76 

o09 

.38 

-.01 

.02 

2.00 

NR 

.925 

7.24 

16000 

6340 

1.22 

1327 

70.9 

266 

1779 

P2 

9.57 

RAM 

1.09 

1.70 

-.67 

-.00 

1.09 

1.09 

.00 

T2 

702 

BLEED 

.06 

-6.23 

5.76 

-.52 

-1.94 

.06 

-.00 

ERI 

0 

POWER 

.00 

-2.78 

4.19 

.07 

.29 

.00 

-.01 

2.30 

NR 

.893 

11.2 

23500 

7480 

1.30 

1429 

91.0 

340 

1868 

P2 

14.78 

RAM 

1.12 

1.74 

-.67 

-.00 

1.13 

1.12 

-.00 

T2 

802 

BLEEO 

.40 

-6.79 

6.16 

-.55 

-2.08 

.40 

-.00 

ERI 

0 

POWER 

.46 

-1.98 

3.04 

.05 

.22 

.46 

.01 

2.50 

NR 

.870 

14.9 

29900 

7940 

1.38 

1498 

105.7 

397 

1913 

P2 

19.69 

RAM 

1.15 

1.91 

-.84 

-.00 

1.15 

1.15 

-.01 

T2 

876 

BLEED 

.63 

-5.62 

6.31 

-.49 

-1.84 

.63 

.69 

ERI 

0 

POWER 

.38 

1.98 

1.59 

.15 

.73 

.38 

1.28 

2.70 

NR 

m 

.846 

19.8 

37500 

6570 

1.53 

1550 

114.5 

462 

1830 

P2 

•26.13 

RAM 

1.19 

2.06 

-.80 

-.00 

1.19 

1.19 

-.01 

T2 

* 

955 

BLEED 

.06 

-3.91 

7.57 

-.35 

-1.40 

•  06 

1.94 

ERI 

* 

0 

POWER 

-.10 

6.37 

.27 

.21 

1.20 

-.10 

2.44 

3.00 

NR 

.809 

29.9 

49700 

2660 

2.70 

1611 

120.7 

550 

1659 

P2 

•39.50 

RAM 

1.24 

3.57 

-1.99 

-.00 

1.23 

1.24 

-.00 

T2 

■ 

1083 

BLEED 

.02 

-12.62 

21.80 

-.40 

-1.51 

.02 

1.89 

ERI 

M 

0 

POWER 

-.03 

15.23 

-5.69 

.22 

1.20 

-.03 

2.34 

12-14 


CONFIDENTIAL 


CONFIDENTIAL 

GEI  84219 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.10.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  55000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.90 

1.69 

2.57 

1461 

868 

1249 

3500 

1540 

.95 

444 

6.6 

RAM 

.97 

.94 

-.05 

•  00 

1.46 

2.00 

-1.18 

.04 

.00 

BLEED 

-.34 

2.10 

1.08 

.00 

-.51 

-1.28 

3.45 

.09 

.00 

POWER 

B.41 

49.21 

20.67 

.00 

12.42 

30.92 

17.79- 

2.11425.96 

1.20 

2.41 

3.10 

1524 

852 

1249 

4620 

1400 

1.09 

405 

15.1 

RAM 

1.00 

•  99 

-.01 

.00 

1.40 

2.2< 

-1.42 

.03 

.00 

BLEED 

-.42 

2.36 

•  98 

.00 

-.59 

-2.11 

4.62 

•  06 

.00 

POWER 

7.59 

47.23 

16.62 

.00 

10.30 

36.66 

10.18- 

1.14 

.00 

1.50 

3.56 

6.48 

5387 

1237 

1319 

12500 

5160 

1.04 

527 

6.6 

RAN 

1.05 

1.05 

.00 

-.00 

1.26 

1.56 

-.56 

•  02 

.00 

BLEED 

-2.94 

-1.18 

-.60 

1.73 

-1.82 

-4.53 

3.60 

.10 

.00 

POWER 

-6.80 

1.73 

-.48 

6.45 

-1.63 

-3.94 

5.74 

.01 

•  00 

1.80 

5.43 

8.39 

6715 

1258 

1389 

17900 

6020 

1.12 

500 

6.6 

RAM 

1.08 

1.07 

.00 

—  .00 

1.26 

1.62 

-.60 

•  01 

.00 

BLEED 

-3.82 

-.87 

-.44 

2.71 

-1.83 

-5.58 

5.14 

.07 

.00 

POWER 

-6.55 

1.78 

-.15 

6.39 

- 1 .23 

-3.63 

5.49 

-.01 

.00 

2.00 

7.24 

10.22 

7744 

1285 

1396 

22600 

6630 

1.17 

475 

6.6 

RAM 

1.10 

1.09 

.00 

—.01 

1.26 

1.66 

-.62 

.01 

.00 

BLEED 

-3.44 

-1.01 

-.50 

2.26 

-1.73 

-6.06 

5.56 

.  06 

.CJ 

POWER 

-4.82 

1.34 

-.21 

4.64 

-.85 

-2.90 

4.31 

•  00 

.00 

2.30 

11.2 

14.49 

9721 

1367 

1303 

31400 

7840 

1.24 

420 

3.0 

RAM 

1.13 

1.13 

.00 

-.01 

1.27 

1.69 

-.61 

.00 

.00 

BLEEO 

-2.65 

-1.25 

-.69 

1.68 

-1.31 

-6.44 

5.74 

.40 

.00 

POWER 

-2.94 

1.02 

-.35 

3.16 

-.09 

-1.77 

2.83 

.46 

.00 

2.50 

14.9 

18.04 

10935 

1414 

1249 

38300 

8410 

1.30 

385 

.0 

RAM 

1.15 

1.14 

-.00 

.00 

1.28 

1.73 

-.64 

.00 

.00 

BLEED 

-1.88 

.15 

-.23 

1.32 

-.70 

-5.43 

6.08 

.63 

.00 

POWER 

-.97 

3.59 

.69 

1.58 

.67 

1.71 

1.85 

.38 

»  00 

2.70 

19.8 

20.64 

10068 

1381 

1249 

44500 

7000 

1.44 

352 

.0 

RAM 

1.18 

1.18 

-.00 

-.00 

1.31 

1.99 

-.73 

•  01 

.00 

BLEED 

-.49 

3.22 

.84 

.00 

-.53 

-3.69 

7.32 

•  06 

.00 

POWER 

.87 

6.66 

1.59 

.00 

.86 

6.01 

.61 

-.10 

.00 

3.00 

29.9 

24.13 

7174 

1336 

1249 

52800 

3130 

2.29 

296 

.0 

RAM 

1.24 

1.23 

-.00 

-.00 

1.36 

3.29 

-1.77 

.00 

.00 

BLEED 

-.58 

5.05 

.76 

.00 

-.62 

-10.76 

18.86 

.02 

.00 

POWER 

.57 

8.79 

1.28 

.00 

.75 

13.00 

-3.78 

-.03 

.00 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.13.4  JANUARY  1964 


STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  55000  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

•  90 

NR 

■ 

1.00 

1.69 

1940 

-310 

-2.480 

828 

13.2 

72 

866 

P2 

9 

2.24 

RAM 

.88 

-1.57 

1.45 

-.11 

.63 

.88 

-.43 

T2 

S 

453 

8LEE0 

-.88 

12.00 

-10.17 

-.78 

-3.11 

-.88 

1.13 

ERI 

m 

100 

POWER-15. 44 

57.20 

-54.69 

-6.58 

-20.49- 

15.44 

6.22 

1.20 

NR 

m 

.991 

2.41 

3090 

-240 

-3.200 

859 

14.8 

86 

877 

P2 

m 

3.18 

RAM 

.86 

-2.89 

2.53 

-.10 

.63 

.86 

-.35 

T2 

m 

503 

BLEED 

—  .86 

23.25 

-17.24 

-.83 

-3.25 

-.86 

.95 

ERI 

100 

POWER- 

■14.23 

92.49 

-85.64 

-5.21 

-18.90-14.23 

4.59 

1.50 

NR 

» 

.971 

3.56 

7320 

3260 

1.30 

1149 

41.8 

162 

1504 

P2 

4.71 

RAM 

1.05 

2.20 

-1.32 

-.01 

1.04 

1.05 

-.01 

T2 

m 

566 

BLEED 

.03 

-1.71 

4.27 

-.31 

-1.13 

.03 

2.14 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.06 

11.55 

2.21 

•  60 

3.02 

-.06 

7.04 

1.80 

NR 

* 

.945 

5.43 

11900 

4300 

1.30 

1247 

56.5 

220 

1572 

P2 

M 

7.18 

RAM 

1.07 

1.97 

-1.02 

-.00 

1.07 

1.07 

-.01 

T2 

m 

643 

BLEED 

.04 

-1.98 

4.72 

-.34 

-1.17 

.04 

2.06 

ERI 

0 

POWER 

-.05 

8.73 

1.93 

.47 

2.27 

-.05 

5.15 

2.00 

NR 

9 

.925 

7.24 

16000 

4580 

1.38 

1315 

67.9 

266 

1576 

P2 

a 

9.57 

RAM 

1.09 

1.93 

-.95 

-.00 

1.09 

1.09 

-.01 

T2 

m 

702 

BLEED 

•  03 

-2.45 

5.44 

—  .  36 

-1.22 

.03 

2.00 

ERI 

0 

POWER 

-.04 

8.25 

1.50 

.42 

1.97 

-.04 

4.42 

2.30 

NR 

M 

•  893 

11.2 

23900 

3870 

1.67 

1407 

84.0 

345 

1520 

P2 

•14.78 

RAM 

1.12 

2.24 

-1.28 

-.00 

1.12 

1.12 

-.01 

T2 

m 

802 

BLEED 

.01 

-3.47 

7.87 

-.26 

-1.21 

.01 

2.21 

ERI 

* 

0 

POWER 

-.01 

9.20 

-.27 

.22 

1.54 

-.01 

3.34 

2. SO 

NR 

9 

.870 

14.9 

30800 

3070 

2.06 

1473 

95.7 

409 

1489 

P2 

•19.69 

RAM 

1.15 

3.12 

-2.34 

-.00 

1.15 

1.15 

-.01 

T2 

* 

876 

BLEED 

.01 

-6.21 

11. 8B 

-.30 

-1.31 

.01 

2.09 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.01 

12.22 

-2.84 

.22 

1.41 

-.01 

2.99 

2.70 

NR 

m 

.846 

19.8 

38000 

1270 

4.19 

1524 

103.6 

468 

1417 

P2 

•26.13 

RAM 

1.19 

5.92 

-3.67 

-.00 

1.19 

1.19 

-.01 

T2 

9 

955 

BLEED 

•  02 

-18.23 

33.48 

-.32 

-1.37 

.02 

2.04 

ERI 

9 

0 

POWER 

-.01 

28.74 

-14.61 

.20 

1.34 

-.01 

2.81 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.13.4  JANUARY  1964 


STANDARD  DAY 

PRESSURE  ALTITUDE 

55000  FEET 

MO 

P2/P0 

PB/PO 

WFT 

T  8 

A  8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.90 

1.69 

1.33 

780 

672 

2400 

1740 

-200 

-3.950 

439 

6.6 

RAM 

.35 

.00 

-.30 

.00 

1.31 

-2.93 

2.56 

-.13 

.00 

BLEED 

-.84 

.00 

•  09 

.00 

-3.28 

20.19 

-15.50 

-.88 

.00 

POWER 

-7.06 

-.00 

—  .  86 

.00 

-28.63 

100.77 

-93.2-15.44 

•  00 

1.20 

2.41 

1.96 

780 

685 

1690 

3150 

60 

12.88 

389 

6.6 

RAN 

.63 

•  00 

-.24 

.00 

1.18 

17.56 

-143.92 

-.16 

•  00 

BLEED 

-1.62 

.00 

.00 

.00 

-2.92- 

108.18 

-173.73 

-.86 

.00 

POWER- 

■13.03 

.00 

-1.03 

.00 

-23.35- 

489.26 

848.4-14.23 

.00 

1.50 

3.56 

4.70 

4228 

1097 

1690 

10900 

3580 

1.18 

528 

6.6 

RAM 

1.04 

1.02 

-.01 

.00 

1.31 

1.85 

-.91 

.02 

.00 

BLEED 

-.36 

2.45 

1.12 

.00 

-.47 

-1.50 

4.04 

.03 

•  00 

POWER 

2.55 

13.84 

4.98 

.00 

3.27 

10.10 

3.63 

-.06 

.00 

1.80  • 

5.43 

6.55 

5593 

1159 

1690 

16400 

4470 

1.25 

501 

6.6 

RAM 

1.07 

1.05 

-.00 

.00 

1.28 

1.84 

-.87 

.01 

.00 

BLEED 

-.42 

2.60 

1.05 

.00 

-.49 

-1.89 

4.61 

.04 

.00 

POWER 

1.60 

10.73 

3.55 

.00 

2.23 

8.32 

2.33 

-.05 

.00 

2.00 

7.24 

8.00 

6305 

1180 

1690 

20800 

4770 

1.32 

475 

6.6 

RAM 

1.09 

1.07 

-.00 

.00 

1.28 

1.91 

-.93 

.01 

•  00 

BLEED 

-.44 

2.78 

•  98 

.00 

-.53 

-2.38 

5.35 

.03 

•  00 

POWER 

1.57 

9.82 

2.97 

.00 

1.84 

8.16 

1.58 

-.04 

.00 

2.30 

11.2 

10.36 

6456 

1178 

1690 

28100 

4160 

1.55 

427 

3.0 

RAM 

1.12 

1.10 

-.00 

.00 

1.29 

2.24 

-1.28 

.01 

.00 

BLEED 

-.40 

3.99 

1.06 

.00 

-.48 

-3.31 

7.68 

.01 

.00 

POWER 

1.11 

8.91 

2.09 

•  00 

1.29 

8.78 

.12 

-.01 

•  00 

2.50 

14.9 

12.28 

6339 

1185 

1690 

34100 

3360 

1.89 

396 

.0 

RAM 

1.15 

1.14 

-.00 

.00 

1.31 

2.71 

-1.82 

.01 

.00 

BLEED 

-.48 

4.57 

.95 

.00 

-.54 

-5.61 

11.12 

.01 

.00 

POWER 

.95 

9.11 

1.77 

.00 

1.08 

11.05 

-1.79 

-.01 

.00 

2.70 

19.8 

14.02 

5334 

1180 

1690 

39600 

1590 

3.36 

357 

.0 

RAM 

1.18 

1.17 

-.00 

-.00 

1.34 

4.99 

-3.06 

.01 

.00 

BLEED 

-.51 

6.09 

.88 

.00 

-.57 

-14.72 

26.71 

.02 

.00 

POWER 

.81 

10.66 

1.52 

.00 

.92 

23.21 

-10.53 

-.01 

•  00 
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CONFIDENTIAL 

GENERAL  ELECTRIC  6EA/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 


nyfVMAWMW'.T  1  ATI!**  — . 


1 


p.s.  1.0  JANUARY  1964 

STANOARD  OAY  >  40  F  PRESSURE  ALTITUOE  55000  FEET 


MO 

P2/P0 

FO 

FN 

SFC 

TE 

PE 

M2 

TC 

1.50  NR  «  .971 

3.57 

7000 

11100 

2.24 

1237 

39.7 

148 

1765 

P2  *  4.72 

RAM 

1.05 

1.47 

-.68 

-.00 

1.05 

1.05 

.00 

T2  -  624> 

BLEED 

.08 

-7.36 

-.43 

-.54 

-1.85 

.08 

.01 

ERI  *  19 

POWER 

-.02 

-18.12 

-6.32 

.13 

.54 

-.02 

-.02 

2.00  NR  -  .925 

7.25 

14700 

18500 

2.22 

1402 

62.0 

232 

1842 

P2  -  9.59 

RAM 

1.09 

1.37 

-.38 

-.00 

1.09 

1.09 

-.00 

T2  -  774 

BLEED 

.37 

-4.37 

.34 

-.54 

-2.06 

.37 

.00 

ERI  -  1 

POWER 

.61 

-5.11 

-1.51 

.07 

.31 

.61 

.00 

2.50  NR  -  .870 

14.9 

25900 

25000 

2.08 

1564 

87.1 

327 

1979 

P2  -19.74 

RAM 

1.15 

1.37 

-.27 

-.00 

1.16 

1.15 

.00 

T2  -  963 

BLEEO 

1.72 

-1.73 

2.89 

-.51 

-2.16 

1.72 

.01 

ERI  -  1 

POWER 

1.92 

.18 

2.19 

.04 

.19 

1.92 

•  00 

2.80  NR  «  .834 

22.8 

35700 

28800 

2.10 

1647 

98.6 

403 

2042 

P2  -30.14 

RAM 

1.20 

1.41 

-.20 

-.00 

1.21 

1.20 

.00 

T2  -  1095 

BLEED 

.41 

-2.43 

2.23 

-.54 

-2.33 

.41 

•  01 

ERI  «  1 

POWER 

.34 

-.25 

.92 

.02 

•  12 

•  34 

.00 

n 

a 

a 

a 

a 


a 


a 


a 


o 

a 
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GEI  84219 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 


P.S.  1.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  t  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  55000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T  8 

AS 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

1.50 

3.57 

5.32 

24879 

3092 

2402 

18300 

11300 

2.21 

504 

3.0 

RAM 

1.05 

.84 

.02 

.00 

1.31 

1.47 

-.68 

.02 

.00 

BLEED  -3.60 

-7.75 

-4.56 

-.04 

-4.50 

-7.34 

-.46 

.08 

.00 

POWER  -8.89 

-24.10- 

•14.84 

-.17 

-11.15 

-18.07 

-6.37 

-.02 

.  .00 

2.00 

7.25 

8.96 

41017 

3400 

2367 

33800 

19100 

2.15 

434 

.0 

RAM 

1.10 

1.01 

.00 

-.01 

1.28 

1.42 

-.44 

.01 

.00 

BLEED  -2.84 

-4.05 

-1.92 

.97 

-2.34 

-4.43 

.40 

.37 

.00 

POWER  -4.79 

-6.58 

-3.76 

2.85 

-2.66 

-5.17 

-1.45 

•  61 

.00 

2.50 

14.9 

16.26 

51983 

3400 

1850 

51800 

25900 

2.01 

332 

.0 

RAM 

1.16 

1.12 

.00 

-.02 

1.29 

1.44 

-.34 

-.00 

.00 

BLEED  -2.92 

1.09 

.00 

3.65 

.32 

-1.07 

2.20 

1.72 

.00 

POWER  -3.14 

2.37 

.00 

4.99 

1.53 

1.14 

1.23 

1.92 

.00 

2.80 

22.8 

22.07 

60648 

3400 

1682 

66000 

30300 

2.00 

286 

*0 

RAM 

1.21 

1.20 

-.00 

-.01 

1.34 

1.50 

-.28 

•  00 

.00 

BLEED  -2.68 

-.29 

.00 

2.10 

-.89 

-2.41 

2.20 

.41 

.00 

POWER  -2.41 

.67 

.00 

2.69 

.09 

-.21 

.89 

•  34 

.00 
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GEI  84219 


CONFIDENTIAL 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/P6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  2.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  +  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  55000  FEET 


MO 

P2/P0 

FO 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

1.50 

NR 

.971 

3.57 

7000 

10300 

2.11 

1237 

39.7 

148 

1765 

P2 

= 

4.72 

RAM 

1.05 

1.52 

-.65 

-.00 

1.05 

1.05 

.00 

T2 

'» 

624 

BLEED 

.08 

-3.87 

2.62 

-.54 

-1.85 

.08 

.01 

ERI 

M 

19 

POWER 

-.02 

-4.21 

5.13 

.13 

.54 

-.02 

-.02 

2.00 

NR 

X 

.925 

7.25 

14700 

16000 

2.00 

1402 

62.0 

232 

1842 

P2 

m 

9.59 

RAM 

1.09 

1.39 

-.42 

-.00 

1.09 

1.09 

-.00 

T2 

x 

774 

BLEED 

.37 

-3.54 

1.95 

-.54 

-2.06 

.37 

.00 

ERI 

x 

0 

POWER 

.61 

-1.78 

2.32 

.07 

.31 

.61 

.00 

2.50 

NR 

w 

.870 

14.9 

25900 

22100 

1.95 

1564 

87.1 

327 

1979 

P2 

m 

19.74 

RAM 

1.15 

1.36 

-.30 

-.00 

1.16 

1.15 

.00 

T2 

« 

963 

BLEED 

1.72 

-3.29 

1.55 

-.51 

-2.16 

1.72 

.01 

ERI 

• 

0 

POWER 

1.92 

-.31 

.72 

.04 

.19 

1.92 

.00 

2.80 

NR 

X 

.834 

22.8 

35700 

24200 

1.97 

1647 

98.6 

403 

2042 

P2 

‘ 

30.14 

RAM 

1.20 

1.38 

-.23 

-.00 

1.21 

1.20 

.00 

T2 

8 

1095 

BLEEO 

.41 

-4,02 

2.18 

-.54 

-2.33 

.41 

.01 

ERI 

8 

0 

POWER 

.34 

-.60 

.95 

.02 

.12 

.34 

.00 
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GEI  84219 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  2.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  +  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  55000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T  8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

1.50 

3.57 

5.37 

21819 

2871 

2281 

17500 

10500 

2.08 

504 

3.0 

RAM 

1.05 

.91 

.04 

.01 

1.32 

1.49 

-.63 

.02 

.00 

BLEED  -4.03 

-1.41 

-.95 

2.65 

-2.44 

-4.12 

2.89 

.08 

.00 

POWER-10.54 

.86 

-1.02 

9.93 

-3.  14 

-5.21 

6.17 

-.02 

.00 

2.00 

7.25 

9.10 

31900 

2968 

2151 

31100 

16500 

1.94 

434 

.0 

RAM 

1.10 

.99 

-.02 

-.03 

1.26 

1.42 

-.46 

•  01 

.00 

BLEED  -2.90 

-1.69 

-.93 

1.74 

-1.67 

-3.48 

1.89 

.37 

.00 

POWER  -5.02 

.52 

-.52 

5.21 

-  .55 

-1.59 

2.13 

.61 

.00 

2.50 

14.9 

16.37 

42960 

3068 

1729 

48600 

22800 

1.89 

332 

.0 

RAM 

1.16 

1.08 

-.02 

-.03 

1.28 

1.43 

-.37 

-.00 

.00 

BLEED  -2.76 

-1.82 

-1.59 

2.51 

-.62 

-3.28 

1.54 

1.72 

.00 

POWER  -3.00 

.41 

-1.08 

4.18 

.89 

-.28 

.69 

1.92 

.00 

2.80 

22.8 

22.22 

47512 

2995 

1551 

61100 

25400 

1.87 

286 

.0 

RAM 

1.21 

1.14 

-.03 

-.03 

1.32 

1.48 

-.32 

.00 

.00 

BLEED  -2.61 

-1.98 

-.90 

1.49 

-1.41 

-3.97 

2.12 

.41 

•  00 

POWER  -2.36 

.35 

-.19 

2.52 

-.02 

-.53 

.88 

.34 

•  00 
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GEI  84219 


CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 


?.S.  3.0 


JANUARY  1964 


STANDARD  DAY  t  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  55000  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

1.50 

NR 

ae 

.971 

3.57 

7000 

8270 

1.80 

123  V 

39.7 

148 

1765 

P2 

's 

4.72 

RAM 

1.05 

1.54 

-.64 

-.00 

1.05 

1.05 

.00 

T2 

X 

624 

BLEED 

.08 

-4.30 

3.12 

-.54 

-1.85 

.08 

.01 

ERI 

* 

19 

POWER 

-.02 

-4.73 

5.88 

.13 

.54 

-.02 

-.02 

2.00 

NR 

= 

.925 

7.25 

14700 

12500 

1.75 

1402 

62.0 

232 

1842 

P2 

as 

9.59 

RAM 

1.09 

1.50 

-.52 

-.00 

1.09 

1.09 

-.00 

T2 

'  x 

774 

BLEED 

.37 

-3.94 

2.43 

-.54 

-2.06 

.37 

.00 

ERI 

m 

0 

POWER 

.61 

-1.52 

2.17 

.07 

.31 

.61 

.00 

2.50 

NR 

m 

.870 

14.9 

25900 

16900 

1.74 

1564 

87.1 

327 

1979 

P2 

m 

19.74 

RAM 

1.15 

1.51 

-.44 

-.00 

1.16 

1.15 

.00 

T2 

* 

963 

BLEED 

1.72 

-4.04 

2.42 

-.51 

-2.16 

1.72 

.01 

ERI 

X 

0 

POWER 

1.92 

-.54 

1.07 

.04 

.19 

1.92 

.00 

2.80 

NR 

M 

.834 

22.8 

35700 

18200 

1.78 

1647 

98.6 

403 

2042 

P2 

'm 

30.14 

RAM 

1.20 

1.51 

-.33 

-.00 

1.21 

1.20 

.00 

T2 

m 

1095 

BLEED 

.41 

-4.78 

3.08 

-.54 

-2.33 

.41 

.01 

ERI 

* 

0 

POWER 

.34 

-.61 

1.07 

.02 

.12 

.34 

.00 
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GEI  84219 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.  S.  3.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  ♦  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  55000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

1.50 

3.57 

5.49 

14888 

2287 

1963 

15400 

8420 

1.77 

504 

6.6 

RAM 

1.05 

.95 

.04 

.02 

1.31 

1.53 

-.63 

.02 

.00 

BLEED  -3.41 

-1.38 

-.89 

2.56 

-2.34 

-4.35 

3.18 

.08 

.00 

P0WER-10.07 

1.07 

-.87 

9.53 

-2.88 

-5.25 

6.42 

-.02 

•  00 

2.00 

7.25 

9. 28 

21892 

2386 

1866 

27500 

12800 

1.71 

434 

.0 

RAM 

1.10 

1.02 

-.01 

-.01 

1.27 

1.47 

-.48 

.01 

.00 

BLEED  -2.83 

-1.66 

-.93 

1.70 

-1.63 

-3.93 

2.41 

.37 

.00 

POWER  -4.80 

.64 

-.54 

5.05 

-.50 

-1.76 

2.42 

.61 

.00 

2.50 

14.9 

16.56 

29495 

2503 

1524 

43100 

17300 

1.71 

332 

.0 

RAM 

1.16 

1.10 

-.01 

-.02 

1.28 

1.48 

-.41 

-.00 

.00 

BLEED  -2.71 

-1.77 

-1.56 

2.49 

-.56 

-3.97 

2.35 

1.72 

.00 

POWER  -2.90 

.52 

-1.06 

4.10 

.94 

-.52 

1.04 

1.92 

.00 

2.80 

22.6 

22.42 

32448 

2470 

1379 

54400 

18800 

1.73 

286 

.0 

RAM 

1.21 

1.16 

-.02 

-.02 

1.32 

1.54 

-.36 

.00 

•  00 

BLEEO  -2.58 

-1.92 

-.88 

1.49 

-1.37 

-4.76 

3.06 

.41 

.00 

POWER  -2.32 

.46 

-.19 

2.49 

-.01 

-.67 

1.13 

.34 

.00 

CONFIDENTIAL 
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GEI 84219 


CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATEO  PERFORMANCE 
P.S.  4.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  +  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  55000  FEET 


u 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

1.50 

NR 

*  .971 

3.57 

7000 

6420 

1.57 

1237 

39.7 

148 

1765 

P2 

*  4.72 

RAM 

1.05 

1.36 

-.94 

-.00 

1.05 

1.05 

.00 

T2 

■-  624 

BLEED 

.08 

-4.09 

3.91 

-.54 

-1.85 

.08 

.01 

ERI 

«  19 

POWER 

-.02 

-5.09 

6.29 

.13 

.54 

-.02 

-.02 

2.00 

NR 

*  .925 

7.25 

14700 

8030 

1.52 

1402 

62.0 

232 

1842 

P2 

*  9.59 

RAM 

1.09 

1.19 

-.63 

-.00 

1.09 

1.09 

-.00 

T2 

*  774 

BLEED 

.37 

-4.14 

3.71 

-.54 

-2.06 

.37 

.00 

ERI 

■  0 

POWER 

.61 

-1.99 

2.82 

.07 

.31 

.61 

.00 

2.50 

NR 

*  .870 

14.9 

25900 

9940 

1.61 

1564 

87.1 

327 

1979 

P2 

■19.74 

RAM 

1.15 

1.66 

-.54 

-.00 

1.16 

1.15 

.00 

T2 

*  963 

BLEED 

1.72 

-5.72 

4.47 

-.51 

-2.16 

1.72 

.01 

ERI 

■  0 

POWER 

1.92 

-.67 

1.50 

.04 

.19 

1.92 

.00 

2.60 

NR 

«  .834 

22.8 

35700 

10200 

1.71 

1647 

98.6 

403 

2042 

P2 

■30.14 

RAM 

1.20 

1.86 

-.59 

—  a  00 

1.21 

1.20 

.00 

T2 

■  1095 

BLEED 

.41 

-7.21 

6.10 

-.54 

-2.33 

.41 

.01 

ERI 

■  0 

POWER 

.34 

-.94 

1.72 

.02 

.  12 

.34 

.00 
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CONFIDENTIAL 


GEI  84219 


GcNckAL  clcCikiu  bt^/FDA  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  4.0  JANUARY  1964 


STANDARD  DAY  +  40  F 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T  8 

1.50 

3.57 

5.58 

10112 

1829 

RAM 

1.07 

.48 

-.25 

BLEEO  -3.87 

-.42 

-.28 

POWER  -9.75 

1.10 

-.  85 

2.00 

7.25 

9.47 

12164 

1729 

RAM 

1.11 

.60 

-.25 

BLEED  -2.79 

—.66 

-.40 

POWER  -4.60 

•  80 

-.60 

2.50 

14.9 

16.78 

16030 

1847 

RAM 

1.16 

1.16 

.02 

BLEED  -2.65 

-1.63 

-1.37 

POWER  -2.80 

.82 

-.93 

2.80 

22.8 

22.64 

17383 

1863 

RAM 

1.21 

1.21 

.00 

BLEED  -2.56 

-1.77 

-.79 

POWER  -2.27 

.76 

-.18 

PRESSURE  ALTITUDE  55000  FEET 


AS 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

1711 

13600 

6640 

1.52 

504 

-.16 

1.16 

1.28 

-.85 

.02 

2.85 

-1.98 

-4.14 

3.97 

.08 

9.17 

-2.74 

-5.60 

6.82 

-.02 

1540 

23000 

8300 

1.47 

434 

-.  15 

1.14 

1.22 

-.67 

.01 

1.94 

-1.30 

-4.27 

3.85 

.37 

4.77 

-.47 

-2.37 

3.21 

.61 

1277 

36300 

10400 

1.54 

332 

-.01 

1.29 

1.65 

-.53 

-.00 

2.5B 

-.41 

-5.69 

4.44 

1.72 

4.  12 

1.06 

-1.06 

1.90 

1.92 

1174 

46300 

10600 

1.64 

286 

-.01 

1.33 

1.76 

-.51 

.00 

1.52 

-1.29 

-7.01 

5.86 

.41 

2.44 

.02 

-1.07 

1.85 

.34 

CONFIDENTIAL 


f  ^  .  «■'  'ft  ■!  ^ 


BTANG 

6.6 

.00 

.00 

.00 

6.6 

.00 

.00 

.00 

.0 

.00 

.00 

.00 

.0 

.00 

.00 

.00 
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rJTCT  ft421  Q 


CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 


P.S.  5.0 


JANUARY  1964 


STANDARD  DAY  ♦  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  55000  FEET 


MO 

P2/PO 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

ZM 

TC 

1.50 

NR 

S 

.971 

3.57 

7000 

3650 

1.26 

1237 

39.7 

148 

1765  fl 

P2 

'  B 

4.72 

RAM 

1.05 

2.14 

-1.21 

-.00 

1.05 

1.05 

.00  iJ 

T2 

a 

624 

BLEED 

.08 

-6.12 

5.72 

-.54 

-1.85 

.08 

.01 

ERI 

3B 

0 

POWER 

-.02 

-5.73 

8.28 

.13 

.54 

-.02 

fl 

2.00 

NR 

3 

.925 

7.25 

14700 

5050 

1.32 

1402 

62.0 

232 

ll 

1842 

P2 

■ 

9.59 

RAM 

1.09 

1.90 

-.90 

-.00 

1.09 

1.09 

—  .  00 

T2 

* 

774 

BLEED 

.37 

-6.83 

6.26 

-.54 

-2.06 

.37 

.00  1 

ERI 

3 

0 

POWER 

.61 

-3.38 

4.92 

.07 

.31 

•  61 

.00 

2.50 

NR 

M 

.870 

14.9 

25900 

5650 

1.54 

1564 

87.1 

327 

1979  n 

P2 

"at 

19.74 

RAM 

1.15 

1.92 

-.84 

-.00 

1.16 

1.15 

.00  II 

T2 

'■m 

963 

BLEED 

1.72 

-8.46 

8.35 

-.51 

-2.16 

1.72 

•  01 

ERI 

3 

0 

POWER 

1.92 

-1.59 

2.97 

.04 

.19 

1.92 

.00  n 

2.80 

NR 

« 

.834 

22.8 

35700 

5190 

1.75 

1647 

98.6 

403 

U 

2042 

P2 

*30.14 

RAM 

1.20 

2.43 

-1.09 

-.00 

1.21 

1.20 

.  00  n 

T2 

'3 

1095 

BLEED 

.41 

-12.06 

13.19 

-.54 

-2.33 

.41 

.  01  II 

ERI 

3 

0 

POWER 

.34 

-2.40 

3.81 

•  02 

.12 

.34 

.00  11 
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GET  84219 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  5o0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  +  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  55000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T  8 

1.50 

3.57 

5.69 

4612 

1252 

RAM 

1.05 

1.06 

.00 

BLEED  -3.75 

-.92 

46 

POWER  -9.41 

2.41 

-.30 

2.00 

7.25 

9.58 

6664 

1343 

RAM 

1.10 

1.09 

.00 

BLEED  -2.74 

-1.21 

-.68 

POWER  -4.49 

1.46 

-.51 

2.50 

14.9 

16.90 

8704 

1478 

RAM 

1.16 

1.16 

.01 

BLEED  -2.62 

-1.17 

-1.00 

POWER  -2.75 

1.36 

-.72 

2.60 

22.8 

22.77 

9082 

1526 

RAM 

1.21 

1.21 

.00 

BLEED  -2.54 

-1.26 

-.53 

POWER  -2  o24 

1.34 

-.16 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

1374 

11100 

4140 

1.12 

504 

.00 

1.29 

1.68 

-.68 

.02 

2 . 62 

-2.02 

-5.57 

5.07 

.08 

9.12 

-2.30 

-6.16 

8.74 

-.02 

1332 

20000 

5340 

1.25 

434 

-.01 

1.26 

1.74 

-.71 

.01 

1.75 

-1.43 

-6.40 

5.74 

.37 

4.74 

-.38 

-3.09 

4.62 

.61 

1127 

32000 

6180 

1.41 

332 

-.01 

1.28 

1.85 

-.76 

-.00 

2«75 

-.17 

-8.09 

7.87 

1.72 

4.15 

1.20 

-1.80 

3.20 

1.92 

1050 

41400 

5710 

1.59 

286 

-.01 

1.33 

2.12 

-.82 

.00 

1.66 

-1.14 

-10.81 

11.40 

.41 

2.43 

.04 

-1.85 

3.24 

.34 

CONFIDENTIAL 


BTANG 

6.6 

.00 

.00 

.00 

6.6 

.00 

.00 

.00 

3.0 
.00 
.00 
•  00 

*0 

.00 

.00 

.00 
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GEI  84219 


CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.$.  9.0  JANUARY  1964 

STANOARD  DAY  ♦  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  55000  FEET 


MO 

P2/P0 

FO 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

1.50  NR  * 

.971 

3.57 

7000 

3650 

1.26 

1237 

39.7 

148 

1765 

P2  * 

4.72 

RAM 

1 .05 

2.14 

-1.21 

-.00 

1.05 

1.05 

.00 

T2  = 

624 

BLEED 

.08 

-6.12 

5.72 

-.54 

-1.85 

•  08 

.01 

ERI  - 

0 

POWER 

-.02 

-5.73 

8.28 

.13 

.54 

-.02 

-.02 

2.00  NR  » 

.925 

7.25 

14700 

5050 

1.32 

1402 

62.0 

232 

1842 

P2  -« 

9.59 

RAM 

1.09 

1.90 

-.90 

-.00 

1.09 

1.09 

-.00 

T2  • 

774 

BLEED 

.37 

-6.83 

6.26 

-.54 

-2.06 

.37 

.00 

ERI  * 

0 

POWER 

.61 

-3.39 

4.92 

.07 

.31 

.61 

.00 

2.50  NR  * 

•  870 

14.9 

27000 

4360 

1.66 

1554 

84.0 

342 

1819 

P2  « 

19.74 

RAM 

1.15 

2.19 

-1.19 

-.00 

1.15 

1.15 

-.01 

T2  :■ 

963 

BLEED 

.06 

-4.22 

8.05 

-.36 

-1.41 

.06 

1.95 

ERI  * 

0 

POWER 

-.12 

9.16 

.04 

.29 

1.66 

-.12 

3.32 

2.80  NR  - 

.834 

22.8 

36500 

1490 

3.49 

1619 

89.8 

412 

1656 

P2  =*: 

30.14 

RAM 

1.20 

5.39 

-3.31 

-.00 

1.21 

1.20 

-.01 

T2  » 

1095 

BLEEO 

.02 

-16.70 

29.31 

-.41 

-1.51 

.02 

1.91 

ERI  « 

0 

POWER 

-.02 

27.20 

-12.76 

.29 

1.63 

-.02 

3.21 

12-28 
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(jrlLl  04^X9 

GFNFRAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  9.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  t  40  f  PRESSURE  ALTITUDE  55000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T  8 

A8 

FOB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

1.50 

3.57 

5.69 

4612 

1252 

1374 

11100 

4140 

1.12 

504 

6.6 

RAM 

1.05 

1.05 

.00 

.00 

1.29 

1.68 

-.68 

.02 

.00 

BLEED 

-3.75 

-.92 

-C  46 

2.62 

-2.02 

-5.57 

5.07 

.08 

.00 

POWER 

-9.41 

2.42 

-.30 

9. 12 

-?  .30 

-6.16 

8.74 

-.02 

.00 

2.00 

7.25 

9.58 

6664 

1343 

1332 

20000 

5340 

1.25 

434 

6.6 

RAM 

1.10 

1.09 

.00 

-.01 

1.26 

1.74 

-.71 

.01 

.00 

BLEED 

-2.74 

-1.21 

-.68 

l .  75 

-1.43 

-6.40 

5.74 

.37 

.00 

POWER 

-4.49 

1.46 

-.51 

4.74 

-.38 

-3.09 

4.62 

.61 

.00 

2.50 

14.9 

15.27 

7225 

1376 

1249 

31800 

4780 

1.51 

347 

3.0 

RAM 

1.15 

1.13 

-.00 

.00 

1.29 

2.07 

-1.04 

.01 

.00 

BLEED 

-.49 

3.32 

.83 

.00 

-.54 

-3.94 

7.72 

.06 

.00 

POWER 

1.05 

9.21 

2.13 

.00 

1.18 

8.56 

.61 

-.12 

.00 

2.80 

22.8 

18.08 

5203 

1340 

1249 

38400 

1960 

2.66 

292 

.0 

RAM 

1.20 

1.19 

-.00 

-.00 

1.34 

3.88 

-2.25 

.01 

.00 

BLEED 

-.52 

5.27 

.76 

a  00 

-.62 

-12.67 

22.16 

.02 

.00 

POWER 

.93 

12.22 

1.71 

.00 

1.03 

20.61 

-7.41 

-.02 

.00 
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CONFIDENTIAL 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

1.50 

NR 

m 

.971 

3.57 

7000 

2890 

1.39 

1227 

38.5 

148 

1611 

P2 

"m 

4.72 

RAM 

1.05 

2.41 

-1.56 

-.00 

1.05 

1.05 

-.01 

T2 

‘sc 

624 

BLEED 

.04 

-1.91 

4.51 

-.33 

-1.15 

.04 

2.11 

ERI 

=3 

0 

POWER 

-.10 

13.75 

1.62 

.75 

3.36 

-.10 

7.77 

2.00 

NR 

3 

.925 

7.25 

14800 

3330 

1.52 

1385 

58.6 

235 

1591 

P2 

3 

9.59 

RAM 

1.09 

2. 25 

-1.34 

-.00 

1.09 

1.09 

-.01 

T2 

3 

774 

BLEED 

.02 

-2.68 

6.46 

-.26 

—  1.  18 

.02 

2.22 

ERI 

3 

0 

POWER 

-.02 

11.75 

.55 

.50 

2.38 

-.02 

5.12 

2.50 

NR 

SB 

.870 

14.9 

27400 

1050 

4.03 

1531 

77.1 

347 

1468 

P2 

'  *  i 

19.74 

RAM 

1.15 

5.30 

-5.69 

-.00 

1.15 

1.15 

-.01 

T2 

* 

963 

BLEED 

.02 

-16.05 

28.68 

-.32 

-1.38 

.02 

2.05 

ERI 

3 

0 

POWER 

-.01 

33.59 

-16.75 

.27 

1.78 

-.01 

3.69 

2.80 

NR 

3 

.834 

22.8 

36500 

-2020 

-1.060 

1592 

81.8 

412 

1316 

P2 

«; 

30.14 

RAM 

1.20 

-1.80 

3.28 

-.00 

1.21 

1.20 

-.00 

T2* 

« 

1095 

BLEED 

.02 

12.15 

-.12 

-.38 

-1.56 

.02 

1.77 

ERI 

3 

0 

POWER 

-.01 

-17.88 

49.97 

.35 

1.95 

-.01 

3.69 

12-30 
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GEI  84219 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.11.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  +  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  55000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T  8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

1.50 

3.57 

4.73 

4006 

1172 

1587 

10300 

3280 

1.22 

505 

6.6 

RAM 

1.05 

1.04 

-.01 

.00 

1.32 

1.88 

-.93 

.02 

.00 

BLEED 

-.38 

2.47 

1.09 

.00 

-.48 

-1.59 

4.16 

.04 

.00 

POWER 

2.86 

15.44 

5.46 

.00 

3.56 

11.37 

3.94 

-.10 

.00 

2.00 

7.25 

7.60 

50  44 

1204 

1587 

18300 

3500 

1.44 

439 

6.6 

RAM 

1.09 

1.06 

-.00 

.00 

1.29 

2.11 

-1.17 

.01 

.00 

BLEED 

-.39 

3.52 

1.09 

.00 

-.47 

-2.54 

6.30 

.02 

.00 

POWER 

1.77 

12.33 

3.33 

.00 

2.10 

11.11 

1.16 

-.02 

.00 

2.50 

14.9 

11.21 

4246 

1205 

1587 

28800 

1390 

3.05 

352 

3.0 

RAM 

1.15 

1.11 

-.00 

.00 

1.32 

4.50 

-4.38 

.01 

.00 

BLEEO 

-.51 

5.73 

.88 

.00 

-.58 

-12.38 

22.24 

.02 

.00 

POWER 

1.09 

13.43 

2.02 

.00 

1.24 

25.92 

-10.79 

-.01 

.00 

2.80 

22.8 

13.26 

2142 

1196 

1587 

34800 

-1680 

-1.280 

292 

.0 

RAM 

1.20 

1.18 

-.00 

-.00 

1.36 

-2.12 

3.70 

.01 

.00 

BLEEO 

-.60 

12.01 

.69 

.00 

-.68 

14.65 

-2.16 

.02 

.00 

POWER 

.89 

26.67 

1.68 

.00 

1.02 

-21.55 

55.47 

-.01 

.00 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
p_c_  1.0  JANUARY  19A4 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  65000  FEET 


3 

I 

51 


CONFIDENTIAL 

GEl  84219 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  1.0  JANUARY  1964 


STANDARD  DAY 

PRESSURE  ALTITUDE 

65000  FEET 

MO 

P2/P0  P8/P0 

WET 

T  8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

2.00 

7.24  9.47 

25875 

3075 

2401 

22600 

12800 

2.02 

472 

.0 

RAM  1.11 

.95 

.01 

-.01 

1.29 

1.43 

-.51 

.02 

.00 

BLEED  -3.46 

-7.36 

-4.31 

-.02 

-4.08 

-7.26 

-.12 

.05 

.00 

POWER  -7.87 

-21.46- 

13.28 

-.12 

-9.37 

-16.57 

-5.18 

.01 

.00 

2.30 

11.2  13.54 

36764 

3400 

2294 

32600 

18000 

2.04 

419 

.0 

RAM  1.13 

.98 

.00 

-.01 

1.28 

1.40 

-.45 

.01 

.00 

BLEED  -2.95 

.18 

.00 

2.37 

-1.01 

-2.12 

2.38 

.38 

•  00 

POWER  -5.51 

1.98 

.00 

6.18 

-.02 

-.60 

2.58 

.71 

.00 

2.50 

14.9  17.27 

40775 

3400 

2098 

39100 

20700 

1.97 

383 

.0 

RAM  lo 17 

1.  It 

.00 

-.02 

1.29 

1.42 

-.33 

.00 

.00 

BLEED  -3.05 

.43 

.00 

3.00 

-.43 

-1.66 

2.14 

.95 

.00 

POWER  -4.74 

2.41 

.00 

6.29 

1.10 

.60 

1.80 

1.67 

.00 

2.70 

19.8  21.64 

43739 

3400 

1874 

44700 

22500 

1.94 

337 

.0 

RAM  1.20 

1.14 

-.00 

-.02 

1.31 

1.44 

-.29 

-.00 

.00 

BLEED  -3.01 

1.12 

.00 

3.75 

.37 

-.96 

2.12 

1.73 

•  00 

POWER  -3.85 

2.87 

.00 

6.07 

1.89 

1.49 

1.38 

2.31 

•  00 

3.00 

29.9  29.26 

50255 

3400 

1689 

56000 

26000 

1.93 

289 

.0 

RAM  1.25 

1.23 

-.00 

-.01 

1.36 

1.51 

-.26 

.00 

.00 

BLEED  -2.70 

-.31 

.00 

2.11 

-.85 

-2.31 

2.07 

.41 

•  00 

POWER  -2.95 

.76 

.00 

3.29 

.14 

-.18 

.94 

.41 

.00 
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CONFIDENTIAL 

GEI  84219 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  2.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  65000  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

2.00 

NR 

a 

.925 

7.24 

9840 

11600 

2.01 

1329 

43.6 

163 

1779 

P2 

St 

5.92 

RAM 

1.10 

1.38 

-.45 

-.00 

1.  10 

1.10 

.00 

T2 

as 

702 

BLEED 

.05 

-3.83 

2.45 

-.52 

-1.95 

.05 

-.00 

ERI 

* 

0 

POWER 

.01 

-3.49 

4.35 

.11 

.50 

.01 

-.02 

2.30 

NR 

* 

.893 

11.2 

14500 

14900 

1.95 

1430 

56.0 

210 

1867 

P2 

s 

9.14 

RAM 

1.13 

1.35 

-.35 

-.00 

1.13 

1.13 

-.00 

T2 

* 

802 

BLEED 

.38 

-3.55 

1.94 

-.55 

-2.09 

.38 

.00 

ERI 

•  a 

0 

POWER 

.71 

-2.00 

2.62 

.08 

.35 

.71 

.03 

2.50 

NR 

a 

.870 

14.9 

18400 

17200 

1.94 

1501 

65.4 

244 

1933 

P2 

a 

12.18 

RAM 

1.15 

1.31 

-.27 

-.00 

1.16 

1.15 

-.00 

T2 

a 

876 

BLEED 

.95 

-3.61 

1.96 

-.53 

-2.12 

.95 

.00 

ERI 

* 

0 

POWER 

1.67 

-1.63 

2.23 

.07 

.34 

1.67 

.01 

2.70 

NR 

a 

.  846 

19.8 

22200 

18900 

1.92 

1560 

72.8 

273 

1975 

P2 

'  a 

16.16 

RAM 

1.18 

1.34 

-.23 

-.00 

1.19 

1.18 

-.00 

T2 

* 

955 

BLEED 

1.73 

-3.40 

1.70 

-.50 

-2.  16 

1.73 

.00 

ERI 

a 

0 

POWER 

2.31 

-.37 

.86 

.05 

.23 

2.31 

.00 

3.00 

NR 

a 

.809 

29.9 

30000 

20400 

1.96 

1639 

81.7 

332 

2042 

P2 

*24.43 

RAM 

1.24 

1.35 

-.18 

-.00 

1.25 

1.24 

-.00 

T2 

’  m 

1083 

BLEED 

.41 

-3.89 

2.06 

-.55 

-2.32 

.41 

.00 

ERI 

a 

0 

POWER 

.41 

-.64 

1.05 

.03 

.  15 

.41 

-.01 
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GEI  64219 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  2.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  65000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

2.00 

7.24 

9.54 

23362 

2900 

2305 

21900 

12000 

1.94 

472 

.0 

RAM 

1.11 

.96 

.01 

-.01 

1.28 

1.43 

-.51 

.02 

.00 

BLEED  -3.88 

-1.51 

-.86 

2.52 

-2.08 

-3.83 

2.46 

.05 

.00 

POWER  -9.44 

.81 

-.50 

9.13 

-1.84 

-3.36 

4.21 

.01 

.00 

2.30 

11.2 

13.72 

29050 

2996 

2099 

30100 

15600 

1.86 

419 

.0 

RAM 

1.13 

1.02 

-.00 

-.01 

1.28 

1.42 

-.43 

•  01 

.00 

BLEED  -2.78 

-1.71 

-.99 

1.59 

-1.58 

-3.41 

1.79 

.38 

.00 

POWER  -5.26 

.59 

-.69 

5.45 

-.39 

-1.42 

2.02 

.71 

.00 

2.50 

14.9 

17.43 

33306 

3046 

1946 

36500 

18100 

1.84 

383 

.0 

RAM 

1.17 

1.06 

-.03 

-.04 

1.27 

1.39 

-.36 

•  00 

.00 

BLEED  -2.89 

-1.75 

-1.20 

2.13 

-1.14 

-3.25 

1.58 

.95 

.00 

POWER  -4.53 

.58 

-1.00 

5.53 

.52 

-.65 

1.23 

1.67 

.00 

2.70 

19.8 

21.79 

36436 

3081 

1756 

42100 

19900 

1.83 

337 

.0 

RAM 

1.20 

1.10 

-.02 

-.03 

1.30 

1.43 

-.31 

-.00 

•  00 

BLEED  -2.84 

-1.79 

-1.60 

2.59 

-.59 

-3.17 

1.45 

1.73 

.00 

POWER  -3.67 

.49 

-1.31 

5.07 

1.11 

-.23 

.72 

2.31 

.00 

3.00 

29.9 

29.45 

39944 

3016 

1564 

52000 

22000 

1.82 

289 

.0 

RAM 

1.25 

1.16 

-.04 

-.03 

1.34 

1.47 

-.30 

.00 

.00 

BLEED  -2.62 

-1.95 

-.89 

1.50 

-1.38 

-3.81 

1.97 

.41 

.00 

POWER  -2.89 

•  41 

-.22 

3.09 

.01 

-.53 

.94 

.41 

.00 
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uiil  54219 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  3.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  65000  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

2.00 

NR 

= 

.925 

7.24 

9840 

9240 

1.72 

1329 

43.6 

163 

1779 

P2 

= 

5.92 

RAM 

1.10 

1.49 

-.53 

-.00 

1.10 

1.10 

.00 

T  2 

* 

702 

BLEE0 

.05 

-4.18 

2.88 

-.52 

-1.95 

.05 

-.00 

ERI 

= 

0 

POWER 

o01 

-3.38 

4.43 

.11 

.50 

.01 

-.02 

2.30 

NR 

St 

.893 

11.2 

14500 

11800 

1.69 

1430 

56.0 

210 

1867 

P2 

S 

9.14 

RAM 

1.13 

1.44 

-.42 

-.00 

1.13 

1.13 

-.00 

T2 

•* 

802 

BLEED 

.38 

-3.86 

2.30 

-.55 

-2.09 

.38 

.00 

ERI 

at 

0 

POWER 

.71 

-1.57 

2.31 

.08 

.35 

.71 

.03 

l\> 

0 

UB 

O 

NR 

at 

o  870 

14.9 

18400 

13600 

1.68 

1501 

65.4 

244 

1933 

P2 

St 

12.18 

RAM 

1.15 

1.43 

-.37 

-.00 

1.16 

1.15 

-.00 

T2 

'  a 

876 

BLEED 

.95 

-4.02 

2.46 

-.53 

-2.12 

.95 

.00 

ERI 

a 

0 

POWER 

1.67 

-1.41 

2.13 

.07 

.34 

1.67 

.01 

2.70 

NR 

a 

.846 

19.8 

22200 

14600 

1.71 

1560 

72.8 

273 

1975 

P2 

s 

16.16 

RAM 

1.18 

1.41 

-.27 

-.00  . 

1.19 

1.18 

-.00 

T2 

a 

955 

BLEED 

1.73 

-3.88 

2.27 

-.50 

-2.16 

1.73 

.00 

ERI 

ss 

0 

POWER 

2.31 

-.57 

1.20 

.05 

.23 

2.31 

.00 

3.00 

NR 

a 

.809 

29.9 

30000 

15600 

1.75 

1639 

81.7 

332 

2042 

P2 

mt 

24.43 

RAM 

1.24 

1.46 

-.26 

-.00 

1.25 

1.24 

-.00 

T2 

'  a 

1083 

BLEED 

.41 

-4.69 

3.00 

-.55 

-2.32 

.41 

.00 

ERI 

a 

0 

POWER 

.41 

-.85 

1.39 

.03 

.15 

.41 

-.01 
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QEI  84219 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  3.0  JANUARY  1964 


STANDARD  DAY 


MO 

P2/P0 

PB/PO 

WFT 

T8 

2.00 

7.24 

9.76 

15897 

2316 

RAM 

1.11 

1.00 

.02 

BLEED  -3.76 

-1.49 

-.  82 

POWER  -8.98 

1.00 

-.45 

2.30 

11.2 

13.97 

19873 

2409 

RAM 

1.13 

1.05 

.01 

BLEED  -2.72 

-1.69 

-.99 

POWER  -5.05 

.73 

-.69 

2.50 

14.9 

17.70 

228  37 

2466 

RAM 

1.17 

1.09 

-.02 

BLEED  -2.82 

-1.71 

-1.20 

POWER  -4.36 

.71 

-1.01 

2.70 

19.8 

22-05 

24938 

2508 

RAM 

1.20 

1.12 

-.01 

BLEED  -2.78 

-1.74 

-1.57 

POWER  -3.55 

.63 

-1.28 

3.00 

29.9 

29.72 

27217 

2480 

RAM 

1.25 

1.18 

-.02 

BLEED  -2.60 

-1.90 

-.87 

POWER  -2.84 

.54 

-.23 

PRESSURE  ALTITUDE  65000  FEET 


A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

1986 

19200 

9390 

1.69 

472 

-.00 

1.28 

1.48 

-.52 

.02 

2.41 

-2.02 

-4.19 

2.88 

.05 

8.68 

-1.70 

-3.49 

4.54 

.01 

1823 

26500 

12000 

1.65 

419 

-.00 

1.28 

1.47 

-.45 

.01 

1.55 

-1.55 

-3.87 

2.32 

•  38 

5.30 

-.35 

-1.62 

2.36 

.71 

1701 

32200 

13900 

1.65 

383 

-.03 

1.28 

1.45 

-.39 

.00 

2.08 

-1.10 

-3.81 

2.23 

.95 

5.35 

.57 

-.88 

1.60 

1.67 

1545 

37200 

15000 

1.66 

337 

-.02 

1.30 

1.48 

-.34 

-.00 

2.57 

-.53 

-3.85 

2.23 

1.73 

4.98 

1.17 

-.50 

1.13 

2.31 

1388 

46200 

16200 

1.68 

289 

-.02 

1.35 

1.54 

-.33 

.00 

1.51 

-1.34 

-4.57 

2.86 

.41 

3.05 

.03 

-.69 

1.23 

.41 

BTANG 

.0 

.00 

.00 

.00 

.0 

.00 

.00 

.00 

•  0 
.00 
.00 
.00 

•  0 
.00 
.00 
.00 

.0 

.00 

.00 

.00 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  4.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  65000  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

2.00 

NR 

X 

.925 

7.24 

9840 

6770 

1.52 

1329 

43.6 

163 

1779 

P2 

= 

5.92 

RAM 

1.10 

1.17 

-.70 

-.00 

1.10 

1.10 

.00 

T2 

s 

702 

BLEED 

.05 

-4.21 

4.00 

-.52 

-1.95 

.05 

-.00 

ERI 

a 

0 

POWER 

.01 

-4.40 

5.55 

.11 

.50 

.01 

-.02 

2.30 

NR 

= 

.893 

11.2 

14500 

7700 

1.49 

1430 

56.0 

210 

1867 

P2 

a 

9.14 

RAM 

1.13 

1.22 

-.67 

-*00 

1.13 

1.13 

-.00 

T2 

"X 

802 

BLEED 

.38 

-4.17 

3.75 

-.55 

-2.09 

.38 

.00 

ERI 

a 

0 

POWER 

.71 

-2.09 

2.99 

.08 

.35 

.71 

.03 

2.50 

NR 

a 

.870 

14.9 

18400 

8290 

1.49 

1501 

65.4 

244 

1933 

P2 

X 

12.18 

RAM 

1.15 

1.19 

-.58 

-.00 

1.16 

1.15 

-.00 

T2 

’  a 

876 

BLEED 

.95 

-4.54 

4.15 

-.53 

-2.12 

.95 

.00 

ERI 

X 

0 

POWER 

1  o  67 

-1.52 

2.59 

.07 

.34 

1.67 

.01 

2.70 

NR 

3 

.846 

19.8 

22200 

8710 

1.54 

1560 

72.8 

273 

1975 

P2 

* 

16.16 

RAM 

1.18 

1.65 

-.43 

-.00 

1.19 

1.18 

-.00 

T2 

a 

955 

BLEEO 

1.73 

-5.68 

4.44 

-.50 

-2.16 

1.73 

.00 

ERI 

s 

0 

POWER 

2.31 

-lo  17 

2.17 

.05 

.23 

2.31 

•  00 

3.00 

NR 

X 

.809 

29,9 

30000 

8790 

1.65 

1639 

81.7 

332 

2042 

P2 

a; 

24.43 

RAM 

1.24 

1.65 

-.37 

-.00 

1.25 

1.24 

-.00 

T2 

X 

1083 

BLEEO 

.41 

-6.90 

5.74 

-.55 

-2.32 

.41 

.00 

ERI 

a 

0 

POWER 

.41 

-1.16 

2.07 

.03 

.15 

.41 

-.01 
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GEI  84219 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  4.0  JANUARY  1964 

STANOARD  OAY  PRESSURE  ALTITUDE  65000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

Y8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

2.00 

7.24 

9.94 

10263 

1813 

1709 

16800 

6930 

1.48 

472 

3.0 

RAM 

1.13 

.51 

-.29 

-.18 

1.13 

1.16 

-.69 

.02 

.00 

BLEED  -3.71 

-.47 

-.22 

2.69 

-1.65 

-4.08 

3.85 

.05 

.00 

POWER  -8.66 

1.08 

-.52 

8.28 

-1.65 

-4.00 

5.14 

.01 

.00 

2.30 

11.2 

14.22 

11484 

1790 

1527 

22400 

7930 

1.45 

419 

.0 

RAM 

1.15 

.59 

-.25 

-.15 

1.14 

1.16 

-.61 

.01 

.00 

BLEED  -2.70 

-.65 

-.42 

1.84 

-1.20 

-4.10 

3.67 

.38 

•  00 

POWER  -4.86 

.87 

-.72 

5.06 

-.31 

-2.18 

3.08 

.71 

.00 

2.50 

14.9 

18.00 

12369 

1791 

1410 

26900 

8500 

1.46 

383 

.0 

RAM 

1.18 

.64 

-.25 

-.16 

1.15 

1.16 

-.55 

.00 

.00 

BLEED  -2.78 

-.67 

-.65 

2.36 

-.74 

-4.41 

4.00 

.95 

.00 

POWER  -4c 19 

1.06 

-.92 

5.24 

.68 

-1.46 

2.53 

1.67 

.00 

2.70 

19.8 

22.35 

13441 

1841 

1290 

31200 

9000 

1.49 

337 

.0 

RAM 

1.19 

1.19 

.02 

-.01 

1.31 

1.65 

-.42 

-.00 

.00 

BLEED  -2.72 

-1.62 

-1.39 

2.65 

-.37 

-5.55 

4.29 

1.73 

.00 

POWER  -3.42 

.99 

-1.12 

5.01 

1.32 

-1.11 

2.11 

2.31 

.00 

3.00 

29.9 

30.03 

14489 

1860 

1177 

39200 

9180 

1.58 

289 

.0 

RAM 

1.25 

1.25 

.01 

-.00 

1.36 

1.75 

-.46 

.00 

.00 

BLEED  -2.57 

-1.76 

-.79 

1.52 

-1.27 

-6.74 

5.55 

.41 

.00 

POWER  -2.77 

.89 

-.23 

2.97 

.05 

-1.15 

2.05 

.41 

.00 
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GEI  84219 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  5.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  65000  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

1.50 

NR 

.971 

3.56 

4470 

2860 

1.15 

1166 

27.0 

99 

1765 

P2 

= 

2.92 

RAM 

1.06 

1.87 

-.89 

-.01 

1.06 

1.06 

.00 

T2 

a 

566 

BLEED 

.08 

-5.00 

4.13 

-.54 

-1.89 

.08 

-.01 

ERI 

a 

0 

POWER 

.11 

-5.92 

8.92 

.16 

.67 

.11 

-.09 

1.80 

NR 

zs 

.945 

5.43 

7290 

3490 

1.18 

1260 

36.1 

135 

1765 

P2 

- 

4.44 

RAM 

1.08 

1.75 

-.73 

-.00 

1.08 

1.08 

-.00 

T2 

s 

643 

BLEED 

.07 

-5.71 

5.31 

-.53 

-1.86 

.07 

.00 

ERI 

= 

0 

POWER 

-.02 

-4.92 

8.16 

.17 

.68 

-.02 

.02 

2.00 

NR 

S 

.925 

7.24 

9840 

3870 

1.23 

1329 

43.6 

163 

1779 

P2 

a 

5.92 

RAM 

1.10 

1.74 

-.70 

-.00 

1.  10 

1.10 

.00 

T2 

X 

702 

BLEED 

.05 

-6.38 

5.95 

-.52 

-1.95 

.05 

-.00 

ERI 

m 

0 

POWER 

.01 

-4.96 

7.40 

.11 

.50 

.01 

-.02 

2.30 

NR 

- 

.893 

11.2 

14500 

4580 

1.31 

1430 

56.0 

210 

1867 

P2 

X 

9.14 

RAM 

1.13 

1.75 

—  o  68 

-.00 

1.13 

1.13 

-.00 

T2 

= 

802 

BLEED 

.38 

—6 .86 

6.26 

-.55 

-2.09 

.38 

.00 

ERI 

s 

0 

POWER 

.71 

-3.35 

5.10 

.08 

.35 

.71 

.03 

2.50 

NR 

3; 

.870 

14.9 

18400 

4990 

1.38 

1501 

65.4 

244 

1933 

P2 

X 

12.18 

RAM 

1.15 

1.92 

-.84 

-.00 

1.16 

1.15 

-.00 

T2 

= 

876 

BLEED 

.95 

-7.23 

6.76 

-.53 

-2.12 

.95 

.00 

ERI 

* 

0 

POWER 

1.67 

-1.84 

3.52 

.07 

.34 

1.67 

.01 

2.70 

NR 

3 

.846 

19.8 

22200 

5050 

1.45 

1560 

72.8 

273 

1975 

P2 

3 

16.16 

RAM 

1.18 

1.96 

-.71 

-.00 

1.19 

1.18 

-.00 

T2 

3 

955 

BLEED 

1.73 

-8.09 

7.88 

-.50 

-2.16 

1.72 

.  00 

ERI 

55 

0 

POWER 

2.31 

-1.60 

3.25 

.05 

.23 

2.31 

.00 

3.00 

NR 

3 

.809 

29.9 

30000 

4660 

1.63 

1639 

81.7 

332 

2042 

P2 

3 

24.43 

RAM 

1.24 

1.96 

-.65 

-.00 

1.25 

1.24 

-.00 

T2 

3 

1083 

BLEED 

.41 

-10.96 

11.62 

-.55 

-2.32 

.41 

.00 

ERI 

3 

0 

POWER 

.41 

-2.13 

3.74 

.03 

.15 

.41 

-.01 
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CONFIDENTIAL 


GEI  84219 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 


P.S.  5.0 
STANDARD  DAY 


JANUARY  1964 

PRESSURE  ALTITUDE  65000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T  8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

1.50 

3.56 

6.40 

3289 

1236 

1319 

7610 

3140 

1.05 

521 

6.6 

RAM 

1.07 

1.07 

.00 

-.01 

1.28 

1.60 

-.57 

.04 

.00 

BLEED  -3.14 

-1.17 

-.59 

1.93 

-1.88 

-4.68 

3.77 

.08 

.00 

POWER-li .49 

2.90 

-.80 

11.00 

-2.68 

-6.65 

9.68 

.11 

.00 

1.80 

5.43 

8.30 

4120 

1257 

1393 

11000 

3670 

1.12 

496 

6.6 

RAM 

1.09 

1.08 

.00 

-.00 

1.27 

1.64 

-.61 

.03 

.00 

BLEED  -4.11 

-.85 

-.42 

3.02 

-1.88 

-5.76 

5.38 

.07 

.00 

POWER-11.74 

3.13 

-.12 

11.55 

-2.14 

-6.36 

9.66 

-.02 

.00 

2.00 

7.24 

10.13 

4763 

1284 

1399 

13900 

4050 

1.18 

472 

6.6 

RAM 

1.11 

1.10 

.00 

-.01 

1.27 

1.68 

-.63 

.02 

.00 

BLEED 

-3.60 

-1.00 

-.49 

2.43 

-1.76 

-6.17 

5.70 

•  05 

.00 

POWER  -8.35 

2.32 

-.29 

8.10 

-1.43 

-4.92 

7.36 

•  01 

j  0 

2.30 

11.2 

14.40 

5984 

1365 

1307 

19300 

4800 

1.25 

419 

3.0 

RAM 

1.13 

1.13 

.00 

-.00 

1.27 

1.70 

-.63 

.01 

.00 

BLEED  -2.64 

-1.25 

-.69 

1.65 

-1.33 

-6.48 

5.80 

.38 

.00 

POWER  -4 .74 

1.67 

-.55 

5.07 

-.18 

-2.87 

4.60 

.71 

.00 

2.50 

14.9 

18.16 

6869 

1425 

1237 

23700 

5290 

1.30 

383 

.0 

RAM 

1.16 

1.16 

.00 

-.01 

1.28 

1.74 

-.64 

.00 

.00 

BLEED  -2.73 

-1.20 

-.84 

2.22 

-.83 

-7.02 

6.50 

.95 

.00 

POWER  -4.10 

1.64 

-.76 

5.25 

.80 

-2.25 

3.93 

1.67 

.00 

2.70 

19.8 

22.52 

7315 

1474 

1139 

27500 

5340 

1.37 

337 

.0 

RAM 

1.20 

1.19 

.01 

-.01 

1.30 

1.83 

-.59 

-.00 

•  00 

BLEEO  -2.69 

-1.17 

-l.Ol 

2.82 

-.14 

-7.88 

7.61 

1.73 

.00 

POWER  -3.36 

1.62 

-.87 

5.04 

1.49 

-1.92 

3.57 

2.31 

.00 

3.00 

29.9 

30.20 

7613 

1522 

1053 

35000 

4990 

1.53 

289 

.0 

RAM 

1.25 

1.25 

.00 

-.01 

1.35 

2.04 

-.72 

.00 

.00 

BLEED  -2.56 

-1.25 

-.53 

1.67 

-1.11 

-10.25 

10.64 

.41 

.00 

POWER  -2.74 

1.57 

-.20 

2.97 

.07 

-1.98 

3.59 

.41 

.00 
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CONFIDENTIAL 


CONFIDENTIAL 

mi«m  V  M  J  A  4  A 

VXCii  0^19 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S. 10. 0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  65000  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

1.50 

NR 

3 

.971 

3.56 

4470 

2860 

1.15 

1166 

27.0 

99 

1765 

P2 

ss 

2.92 

RAM 

1.06 

1.87 

-.89 

-.01 

1.06 

L.06 

.00 

T2 

3 

566 

BLEED 

.08 

-4.98 

4.13 

-.54 

-1.89 

.08 

-.00 

ERI 

3 

0 

POWER 

oil 

-5.79 

8.91 

.17 

.69 

.11 

.00 

1.80 

NR 

3 

.945 

5.43 

7290 

3490 

1.18 

1260 

36.1 

135 

1765 

P2 

4.44 

RAM 

1.08 

1.75 

-.73 

-.00 

1.08 

1.08 

-.00 

T2 

3 

643 

BLEED 

.07 

-5.71 

5.31 

-.53 

-1.86 

.07 

.00 

ERI 

* 

0 

POWER 

-.02 

-4.92 

8.16 

.17 

.68 

-.02 

.02 

2.00 

NR 

a 

.925 

7.24 

9840 

3870 

1.23 

1329 

43.6 

163 

1779 

P2 

‘a 

5.92 

RAM 

1.10 

1.74 

-.70 

-.00 

1.10 

1.10 

.00 

T2 

a 

702 

BLEED 

.05 

-6.38 

5.95 

-.52 

-1.95 

.05 

-.00 

ERI 

* 

0 

POWER 

.01 

-4.97 

7.40 

.11 

.50 

.01 

-.02 

2.30 

NR 

s 

.893 

11.2 

14500 

4580 

1.31 

1430 

56.0 

210 

1868 

P2 

'a 

9.14 

RAM 

1.13 

1.76 

-*68 

-.00 

1.13 

1.13 

.00 

T2 

« 

802 

BLEED 

.38 

-6.87 

6.26 

-.55 

-2.09 

.38 

-.00 

ERI 

a 

0 

POWER 

.70 

-3.36 

5.10 

.08 

.36 

.70 

.02 

2.50 

NR 

a 

.870 

14.9 

18500 

4920 

1.38 

1500 

65.2 

245 

1921 

P2 

•12.18 

RAM 

1.15 

1.94 

-.86 

-.00 

1.16 

1.15 

.01 

T2 

a 

876 

BLEED 

.70 

-6.29 

6.53 

-.49 

-1.96 

.70 

.43 

ERI 

a 

0 

POWER 

.93 

1.30 

2.88 

.18 

.86 

.93 

1.29 

2.70 

NR 

a 

o  846 

19.8 

23200 

4070 

1.53 

1551 

70.6 

285 

1836 

P2 

16.16 

RAM 

1.19 

2.05 

-.81 

-.00 

1.19 

1.19 

-.01 

T2 

955 

BLEED 

.06 

-3.88 

7.53 

-.35 

- 1.40 

.06 

1.95 

ERI 

a 

0 

POWER 

—  .16 

10.11 

.42 

.34 

1.92 

-.16 

3.88 

3.00 

NR 

a 

.809 

29.9 

30700 

1650 

2.70 

1612 

74.5 

340 

1663 

P2 

■ ' 

24.43 

RAM 

1.24 

3.56 

-2.00 

-.00 

1.24 

1.24 

-.01 

T2 

'a 

1083 

BLEED 

.02 

-12.56 

21.65 

-.41 

-1.51 

.02 

1.90 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.03 

24.21 

-9.09 

.35 

1.92 

-.03 

3.76 
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CONFIDENTIAL 


CONFIDENTIAL 

ttit  rt  in  1  n 

uciJL  yiflitf 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 


P.S.10.0 
STANDARD  DAY 


JANUARY  1964 

PRESSURE  ALTITUDE  65000  FEET 


MO 

.  P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

1-50 

3.56 

6.40 

3288 

1236 

1319 

7610 

3140 

1.05 

521 

6.6 

RAM 

1.07 

1.07 

.00 

-.01 

1.28 

1.60 

-.57 

.04 

.00 

BLEED 

-3.13 

-1.16 

-.59 

1.92 

-1.88 

-4.66 

3.77 

.08 

.00 

POWER-11.41 

3.03 

-.74 

10.96 

-2.63 

-6.53 

9.68 

.11 

.00 

1.80 

5.43 

8.30 

4120 

1257 

1393 

11000 

3670 

1.12 

496 

6.6 

RAM 

1.09 

1.08 

.00 

-.00 

1.27 

1.64 

-.61 

.03 

•  00 

BLEED 

-4.11 

-.85 

-.42 

3.02 

-1.88 

-5.76 

5.38 

.07 

.00 

POWER-11.74 

3.  13 

-.12 

11.55 

-2.14 

-6.36 

9.66 

-.02 

.00 

2.00 

7.24 

10.13 

4763 

1284 

1399 

13900 

4050 

1.18 

472 

6.6 

RAM 

1.11 

1.10 

.00 

-.01 

1.27 

1.68 

-.63 

.02 

.00 

BLEED 

-3.60 

-1.00 

-.49 

2.43 

-1.76 

-6.17 

5.70 

.05 

.00 

POWER 

-8.35 

2.32 

-.29 

8.10 

-1.43 

-4.93 

7.36 

.01 

.00 

2.30 

11.2 

14.40 

5984 

1365 

1307 

19300 

4800 

1.25 

419 

3.0 

RAM 

1.14 

1.13 

.00 

-.00 

1.27 

1.71 

-.63 

.01 

.00 

BLEED 

-2.64 

-1.25 

-.69 

1.65 

-1.33 

-6.49 

5.80 

.38 

.00 

POWER 

-4.75 

1.67 

-.55 

5.07 

-.19 

-2.88 

4.60 

.70 

.00 

2.50 

14.9 

18.02 

6783 

1417 

1249 

23700 

5200 

1.30 

384 

•  0 

RAM 

1.17 

1.17 

.01 

.00 

1.28 

1.75 

-.64 

-.00 

.00 

BLEED 

-2.22 

-.38 

-.45 

1.61 

-.79 

-6.08 

6.27 

.70 

.00 

POWER 

-2.51 

4.20 

.42 

3.41 

.92 

.88 

3.31 

.93 

.00 

2.70 

19.8 

20.61 

6248 

1383 

1249 

27500 

4330 

1.44 

352 

•  0 

RAM 

1.18 

1.  16 

-.00 

-.00 

1.31 

1.98 

-.74 

.01 

.00 

BLEED 

-.48 

3.22 

.84 

.00 

-.53 

-3.66 

7.28 

.06 

.00 

POWER 

1.32 

10.56 

2.53 

.00 

1.37 

9.55 

.96 

-.16 

.00 

3.00 

29.9 

24.10 

4456 

1337 

1249 

32600 

1940 

2.29 

295 

.0 

RAM 

1.24 

1.20 

-.00 

-.00 

1.36 

3.28 

-1.79 

•  01 

.00 

BLEEO 

-.58 

5.01 

.75 

.00 

-.62 

-10.72 

18.75 

.02 

.00 

POWER 

.93 

13.95 

2.04 

.00 

1.20 

20.68 

-6.06 

-.03 

.00 
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CONFIDENTIAL 

GEI  8421 » 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.13.4  JANUARY  1964 


STANDARD  DAY 


PRESSURE  ALTITUDE  65000  FEET 


MO 

P2/P0 

FO 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

1.5. 

.971 

3.56 

4470 

1980 

1.32 

1152 

25.6 

99 

2.92 

RAM 

1.06 

2.22 

-1.35 

-.01 

1.05 

1.06 

566 

BLEED 

.03 

-1.74 

4.20 

-.31 

-1.14 

.03 

t 

0 

POWER 

-  .10 

19.07 

3.08 

.99 

4.96 

-.10 

1.80 

NR 

X 

.945 

5.43 

7300 

2630 

1.32 

1249 

34.7 

135 

F2 

at 

4.44 

RAM 

1.08 

2.01 

-1.03 

-.00 

1.08 

1.08 

T2 

X 

643 

BLEED 

.03 

-2.00 

4.64 

-.34 

-1.18 

.03 

ER1 

at 

0 

POWER 

-.08 

14.76 

2.74 

.80 

3.78 

-.08 

2.00 

NR 

■ 

.925 

7.24 

9850 

2B20 

1.39 

1317 

41.8 

164 

P2 

X 

5.92 

RAM 

1.10 

1.94 

-.97 

-.01 

1.09 

1.10 

T2 

'x 

702 

BLEED 

.03 

-2.45 

5.36 

-.37 

-1.23 

.03 

ERI 

at 

0 

POWER 

-.06 

13.60 

2.03 

.68 

3.21 

-.06 

2.30 

NR 

x 

.893 

11.2 

14700 

2400 

1.68 

1409 

51.8 

213 

P2 

m 

9.14 

RAM 

1.13 

2.26 

-1.30 

-.00 

1.13 

1.13 

T2 

m 

802 

BLEED 

oOl 

-3.49 

7.79 

-.26 

-1.22 

.01 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.02 

14.89 

—  .62 

.36 

2.51 

-.02 

2.50 

NR 

m 

.870 

14.9 

19000 

1910 

2.07 

1475 

59.0 

252 

P2 

•12.18 

RAM 

1.16 

3.11 

-2.36 

-.00 

1.16 

1.16 

T2 

m 

876 

BLEEO 

.01 

-6.09 

11.76 

-.30 

-1.31 

.01 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.01 

19.70 

-4.65 

.35 

2.28 

-.01 

2.70 

NR 

X 

.846 

19.8 

23500 

800 

4.17 

1525 

63.9 

289 

P2 

X 

16.16 

RAM 

1.19 

5.83 

-3.63 

-.00 

1.19 

1.19 

T2 

X 

955 

BLEEO 

.02 

-17.96 

32.86 

-.32 

-1.38 

.02 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.02 

45.82 

-23.30 

.32 

2.17 

-.02 

o 

o 

• 

m 

NR 

X 

.809 

29.9 

30700 

-1900 

-.750 

1579 

66.5 

340 

P2 

•24.43 

RAM 

1.24 

-.87 

2.11 

-.00 

1.24 

1.24 

T2 

X 

1083 

BLEED 

.02 

10.48 

3.97 

-.32 

-1.51 

.02 

ERI 

X 

0 

POWER 

-.01 

-17.44 

59.91 

.40 

2.35 

-.01 

TC 

1514 

-.03 

2.14 

11.53 

1576 

-.00 

2.06 

8.66 

1583 

-.01 

2.00 

7.19 

1527 

-.01 

2.20 

5.43 

1495 

-.01 

2.11 

4.86 

1422 

-.01 

2.04 

4.56 

1254 
-.01 
1  •  78 
4.26 
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CONFIDENTIAL 


CONFIDENTIAL 

GEI  64219 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.13.4  JANUARY  1964 

STANOARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  65000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

1.50 

3.56 

4.65 

2614 

1102 

1690 

6660 

2180 

1.20 

522 

6.6 

RAM 

1.05 

1.02 

-.02 

.00 

1.33 

1.86 

-.93 

.04 

.00 

BLEED 

-.37 

2.35 

1.12 

.00 

-.48 

-1.52 

3.96 

.03 

.00 

POWER 

4.32 

22.27 

8.19 

.00 

5.38 

16.62 

5.48 

-.10 

.00 

1.80 

5.43 

6.50 

3465 

1162 

1690 

10000 

2740 

1.26 

497 

6.6 

RAM 

1.09 

1.08 

-.00 

.00 

1.30 

1.88 

-.89 

.03 

.00 

BLEED 

-.41 

2.50 

1.04 

.00 

-.49 

-1,90 

4.53 

.03 

.00 

POWER 

3.27 

17.61 

5.97 

.00 

3.76 

14.00 

3.48 

-.08 

.00 

2.00 

7.24 

7.96 

3919 

1183 

1690 

12800 

2940 

1.33 

472 

6.  6 

RAM 

1.10 

1.07 

-.01 

.00 

1.29 

1.92 

-.94 

.02 

.00 

BLEED 

-.44 

2.71 

.98 

.00 

-.53 

-2.38 

5.27 

.03 

.00 

POWER 

2.56 

15.72 

4.84 

.00 

3.01 

13.29 

2.33 

-.06 

.00 

2.30 

11.2 

10.33 

4034 

1180 

1690 

17300 

2570 

1.57 

425 

3.0 

RAM 

1.13 

1.10 

-.01 

.00 

1.30 

2.25 

-1.29 

.01 

.00 

BLEED 

-.42 

3.89 

1.05 

.00 

-.49 

-3.34 

7.60 

.01 

.00 

POWER 

1.82 

14.24 

3.40 

.00 

2.10 

14.23 

•  00 

-.02 

.00 

2.50 

14.9 

12.26 

3957 

1187 

1690 

21100 

2090 

1.89 

395 

.0 

RAM 

1.16 

1.11 

-.01 

.00 

1.31 

2.71 

-1.84 

.01 

.00 

BLEED 

-.47 

4.59 

.96 

.00 

-.54 

-5.51 

11.01 

.01 

.00 

POWER 

1.54 

14.61 

2.87 

•  00 

1.75 

17.81 

-2.95 

-.01 

.CO 

2.70 

19.8 

13.99 

3332 

1182 

1690 

24500 

990 

3.36 

356 

.0 

RAM 

1.18 

1.14 

-.00 

-.00 

1.34 

4.93 

-3.04 

.01 

.00 

BLEED 

-.50 

6.05 

.88 

.00 

-.58 

-14.55 

26.35 

.02 

.00 

POWER 

1.32 

17.09 

2.46 

.00 

1.49 

37.12 

-16.85 

-.02 

.00 

3.00 

29.9 

16.30 

1424 

1165 

1690 

29000 

-1650 

-.860 

295 

.0 

RAM 

1.24 

1.15 

-.00 

-.00 

1.39 

-1.33 

2.66 

.01 

.00 

BLEEO 

-.61 

15.07 

.70 

.00 

-.67 

12.17 

2.45 

•  02 

.00 

POWER 

.99 

37.24 

1.90 

.00 

1.14 

-20.25 

63.98 

-.01 

.00 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 


P.S.  1.0 


JANUARY  1964 


STANOARD  DAY  +  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  65000  FEET 


P2/P0 


SFC  TE 


2.00 


2.50 


2.80 


NR 

= 

.971 

3.57 

4270 

6690 

2.35 

1239 

24.3 

90 

1765 

P2 

= 

2.92 

RAM 

1.07 

1.53 

-.43 

-.01 

1.06 

1.07 

.00 

T2 

624 

BLEEO 

.06 

-8.46 

-1.91 

-.51 

-1.85 

.06 

.00 

ERI 

19 

POWER 

-.04 

-34.73 

-18.12 

.26 

1.04 

-.04 

.04 

NR 

•  925 

7.25 

9020 

11400 

2.41 

1404 

38.1 

143 

1842 

P2 

m 

5.93 

RAM 

1.10 

1.44 

-.55 

-.00 

1.11 

1.10 

-.00 

T2 

774 

BLEED 

.34 

-4.99 

-.93 

-.55 

-2.06 

.34 

-.00 

ERI 

19 

POWER 

.94 

-10.72 

-8.96 

.11 

.50 

.94 

.00 

NR 

.870 

14.9 

16000 

15500 

2.12 

1565 

53.6 

202 

1979 

P2 

12.20 

RAM 

1.15 

1.37 

-.30 

•>.00 

1.16 

1.15 

-.00 

T2 

963 

BLEEO 

1.68 

-1.76 

2.98 

-.50 

-2.18 

1.68 

.00 

ERI 

1 

POWER 

2.98 

.23 

3.59 

.07 

.31 

2.98 

.00 

NR 

.834 

22.8 

22000 

17800 

2.12 

1648 

60.8 

249 

2042 

P2 

18.64 

RAH 

1.20 

1.41 

-.23 

-.00 

1.21 

1.20 

-.00 

T2 

1095 

BLEEO 

.40 

-2.43 

2.25 

-.55 

-2.33 

.40 

.01 

ERI 

1 

POWER 

.54 

-.40 

1.50 

.04 

.21 

.54 

.02 
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ni?T  0,4010 

VJUX  v 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  1.0  JANUARY  1964 

STANOARD  DAY  +  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  65000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T  8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

1.50 

3.57 

5.23 

15723 

3060 

2402 

11100 

6790 

2.32 

497 

3.0 

RAM 

1.08 

1.13 

.03 

.00 

1.35 

1.53 

-.43 

.04 

.00 

BLEED  -4. OB 

-10.12 

-5.30 

-.09 

-5.15 

-8.43 

-1.94 

•  06 

.00 

POWER-16.96 

-51.72- 

-27.49 

-.23 

-21.27 

-34.61 

-18.25 

-.04 

.00 

2*00 

7.25 

8.89 

27405 

3387 

2380 

20800 

11800 

2.33 

432 

.0 

RAM 

1.09 

.93 

.08 

.04 

1.33 

1.50 

-.61 

.02 

.00 

BLEED  -2.82 

-5.84 

-2.33 

•  56 

-2.72 

-5.06 

-.85 

.34 

.00 

POWER  -7.56 

-19.40 

-7.66 

2.94 

-5.75 

-10.87 

-8.81 

.94 

•  00 

2.50 

14.9 

16.15 

32716 

3400 

1865 

32100 

16100 

2.04 

332 

.0 

RAM 

1.17 

1.09 

.00 

-.02 

1.29 

1.44 

-.37 

.00 

.00 

BLEED  -2.97 

1.13 

.00 

3.67 

.28 

-1.11 

2.29 

1.68 

.00 

POWER  -5.09 

3.82 

.00 

7.96 

2.35 

1.72 

2.09 

2.98 

.00 

2.80 

22.8 

21.95 

37817 

3400 

1690 

40800 

18700 

2.02 

285 

.0 

RAM 

1.21 

1.16 

-.00 

-.01 

1.34 

1.50 

-.31 

.00 

.00 

BLEED  -2.68 

-.27 

•  00 

2.09 

-.89 

-2.41 

2.22 

•  40 

.00 

POWER  -3.89 

1.09 

.00 

4.34 

.13 

-.35 

1.45 

.54 

.00 
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UHil  0161.0 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  2.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  +  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  65000  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

1.50 

NR 

S 

.971 

3.57 

4270 

6410 

2.25 

1239 

24.3 

90 

1765 

P2 

3 

2.92 

RAM 

1.07 

1.40 

-.59 

-.01 

1.06 

1 .07 

.00 

T2 

'  m 

624 

BLEED 

.06 

-5.80 

.92 

-.51 

-1.85 

.06 

.00 

ERI 

m 

19 

POMER 

-.04 

-11.75 

4.70 

.26 

1.04 

-.04 

.04 

2.00 

NR 

m 

.925 

7.25 

9020 

9860 

2.10 

1404 

38.1 

143 

1842 

P2 

'  m 

5.93 

RAM 

1.10 

1.44 

-.53 

-.00 

1.11 

1.10 

-.00 

T2 

'  m 

774 

bleed 

.34 

-3.72 

2.24 

-.55 

-2.06 

.34 

-.00 

ERI 

m 

19 

POWER 

.94 

-3.46 

4.29 

.11 

.50 

.94 

.00 

2.50 

NR 

s 

.870 

14.9 

16000 

1390C1 

1.99 

1565 

53.6 

202 

1979 

P2 

•12.20 

RAM 

1.15 

1.35 

-.33 

-.00 

1.16 

1.15 

-.00 

T2 

'  m 

963 

BLEED 

1.68 

-3.38 

1.71 

-.50 

-2.18 

1.68 

.00 

ERI 

■  m 

0 

POWER 

2.98 

-.59 

1.23 

•  u7 

.31 

2.98 

.00 

2.80 

NR 

m 

.834 

22.8 

22000 

15200 

2.00 

1648 

60.8 

249 

2042 

P2 

‘m 

18.64 

RAM 

1.20 

1.37 

-.26 

-.00 

1.21 

1.20 

-.00 

T2 

'm 

1095 

BLEED 

.40 

-3.95 

2.17 

-.55 

-2.33 

.40 

.01 

ERI 

■  m 

0 

POWER 

.54 

-.96 

1.52 

.04 

.21 

.54 

.02 
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GEI  84219 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  2.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  +  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  65000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

1.50 

3.57 

5.26 

14446 

29  32 

2329 

10800 

6510 

2.22 

497 

3.0 

RAM 

1.10 

.85 

-.12 

-.11 

1.27 

1.40 

-.59 

.04 

.00 

BLEED  -4.43 

-4.97 

-2.52 

2. 0<» 

-3.54 

-5.90 

1.02 

•  06 

.00 

POWER-19.84 

-7.15 

-4.46 

17.05 

-7.73 

-12.77 

5.75 

-.04 

.00 

2.00 

7.25 

9.02 

20702 

2974 

2164 

19200 

10200 

2.04 

432 

.0 

RAM 

1.10 

•  95 

.03 

.01 

1.30 

1.47 

-.56 

.02 

.00 

BLEED  -2.93 

-1.61 

-1.09 

1.65 

-1.79 

-3.68 

2.19 

.34 

.00 

POWER  -8.Q9 

.79 

-1.42 

8.06 

-1.25 

-3.20 

4.03 

.94 

.00 

2.50 

14.9 

16.26 

27568 

3103 

1755 

30300 

14300 

1.93 

332 

.0 

RAM 

1.17 

1.04 

-.03 

-.04 

1.28 

1.42 

-.40 

.00 

.00 

BLEED  -2.81 

-1.76 

-1.58 

2.51 

-.67 

-3.29 

1.61 

1.68 

.00 

POWER  -4.86 

.64 

-1.75 

6.63 

1.30 

-.57 

1.22 

2.98 

.00 

2.80 

22.8 

22.09 

30383 

3034 

1570 

38000 

16000 

1.90 

285 

.0 

RAM 

1.21 

1.09 

-.03 

-.03 

1.31 

1.47 

-.35 

.00 

.00 

BLEED  -2.61 

-1.91 

-.88 

1.49 

-1.41 

-3.91 

2.12 

.40 

.00 

POWER  -3.82 

.55 

-.32 

4.06 

-.05 

-.87 

1.43 

.54 

.00 
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IxEU 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  3.0  JANUARY  1964 

STANDARD  OAY  ♦  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  65000  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

M2 

TC 

1.50 

NR 

« 

.971 

3.57 

4270 

5100 

1.89 

1239 

24.3 

90 

1765 

P2 

at 

2.92 

RAM 

1.07 

1.43 

-.57 

-.01 

1.06 

1.07 

.00 

T2 

* 

624 

BLEEO 

•  11)6 

-4.35 

3.28 

-.51 

-U85 

.06 

.00 

ERI 

at 

19 

POWER 

-.04 

-8.94 

11  »07 

.26 

1.04 

-.04 

.04 

2.00 

NR 

« 

.925 

7*25 

9020 

7670 

1.82 

1404 

38.1 

143 

1842 

4 

P2 

M 

5.93 

RAM 

1.10 

1.56 

-.61 

-.00 

1.11 

1.10 

-.00 

T2 

at 

774 

BLEEO 

•  34 

-4.17 

2.73 

-.55 

-2.06 

.34 

-.00 

ERI 

■m 

19 

POWER 

.94 

-3.08 

4.11 

.11 

.50 

.94 

.00 

2.50 

NR 

m 

.870 

14.9 

16000 

10500 

1.78 

1565 

53.6 

202 

1979 

P2 

'  M 

12.20 

RAM 

1.15 

1.50 

-.47 

-.00 

1.16 

1.15 

-.00 

T2 

s 

963 

BLEEO 

1.68 

-4.06 

2.49 

-.50 

-2.18 

1.68 

.00 

ERI 

M 

0 

POWER 

2.98 

-.97 

1.80 

.07 

.31 

2.98 

.00 

2.80 

NR 

m 

.834 

22.8 

22000 

11400 

1.80 

1648 

60.8 

249 

2042 

P2 

M 

18.64 

RAM 

1.20 

1.50 

-.36 

-.00 

1.21 

1.20 

-.00 

T2 

M 

1095 

BLEEO 

.40 

-4.76 

3.11 

-.55 

-2.33 

.40 

.01 

ERI 

M 

0 

POWER 

.54 

-1.10 

1.85 

.04 

.21 

.54 

.02 
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GEI  84218 

GFNFRAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  3.0  JANUARY  1964 

STANOARD  OAY  +  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  65000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T  8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

1.50 

3.57 

5.38 

9650 

2321 

1992 

9450 

5180 

1.86 

497 

6.6 

RAM 

1.09 

.90 

-.10 

-.08 

1.27 

1.44 

-.58 

.04 

.00 

BLEED  -4.51 

-1.28 

-.45 

3.41 

-2.30 

-4.25 

3.17 

•  06 

.00 

POWER-19.36 

1.95 

.24 

19.35 

-4.64 

-8.42 

10.53 

-.04 

.00 

2.00 

7.25 

9.20 

13999 

2378 

1870 

16800 

7830 

1.79 

432 

.0 

RAM 

1.10 

.99 

.04 

.02 

1.30 

1.53 

-.58 

.02 

.00 

BLEED  “2.86 

-1.61 

-1.05 

1.63 

-1.74 

-4.12 

2.68 

.34 

.00 

POWER  -7.76 

.99 

-1.32 

7.88 

-1.09 

-3.43 

4.46 

.94 

.00 

2.50 

14.9 

16.45 

18722 

2516 

1540 

26800 

10800 

1.74 

332 

.0 

RAM 

1.17 

1.07 

-.01 

-.03 

1.28 

1.48 

-.45 

.00 

.00 

BLEED  “2.75 

-1.73 

-1.56 

2.49 

-.61 

-4.01 

2.43 

1.68 

.00 

POWER  “4.71 

.82 

-1.69 

6.49 

1.39 

-.96 

1.79 

2.98 

.00 

2.80 

22.8 

22.29 

20548 

2488 

1391 

33700 

11700 

1.75 

285 

.0 

RAM 

1.21 

1.12 

-.02 

-.02 

1.32 

1.54 

-.39 

•  00 

.00 

BLEED  -2.58 

-1.87 

-.86 

1.49 

-1.37 

-4.71 

3.06 

.40 

•  00 

POWER  -3.74 

.73 

-.32 

4.01 

-.03 

-1.09 

1.83 

.54 

.00 

13-21 


CONFIDENTIAL 


CONFIDENTIAL 

GEI  84219 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  4.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  «■  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  65000  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

1.50 

NR 

X 

.971 

3.57 

4270 

4640 

1.79 

1239 

24.3 

90 

1765 

P2 

'  3 

2.92 

RAM 

1.07 

1.14 

-.82 

-.01 

1.06 

1.07 

.00 

T2 

as 

624 

BLEED 

.06 

-3.51 

3.40 

-.51 

-1.85 

.06 

.00 

ERI 

* 

19 

POWER 

-.04 

-7.49 

9.21 

.26 

1.04 

-.04 

.04 

2.00 

NR 

* 

.925 

7.25 

9020 

5850 

1.64 

1404 

38.1 

143 

1842 

P2 

3 

5.93 

RAM 

1.10 

1.25 

-.83 

-.00 

1.11 

1.10 

-.00 

T2 

'  X 

774 

BLEED 

.34 

-4.07 

3.77 

-.55 

-2.06 

.34 

-.00 

ERI 

.X 

19 

POWER 

.94 

-4.22 

5.28 

.11 

.50 

.94 

.00 

2.50 

NR 

X 

.870 

14.9 

16000 

6630 

1.64 

1565 

53.6 

202 

1979 

P2 

"x 

12.20 

RAM 

1.15 

1.18 

-.65 

-.00 

1.16 

1.15 

-.00 

T2 

A 

963 

BLEED 

1.68 

-4.42 

4.10 

-.50 

-2.18 

1.68 

.00 

ERI 

X 

0 

POWER 

2.98 

-1.17 

2.26 

.07 

.31 

2.98 

.00 

2.80 

NR 

X 

.834 

22.8 

22000 

6450 

1.72 

1648 

60.8 

249 

2042 

P2 

’X 

18.64 

RAM 

1.20 

1.20 

-.56 

-.00 

1.21 

1.20 

-.00 

T2 

X 

1095 

BLEED 

.40 

-5.86 

5.74 

-.55 

-2.33 

.40 

.01 

ERI 

X 

0 

POWER 

.54 

-1.58 

2.70 

.04 

.21 

.54 

.02 
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GEI  84219 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  4.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  +  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  65000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/PC 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

1.50 

3.57 

5.42 

8313 

2128 

1886 

9010 

4740 

1.75 

497 

6.6 

RAM 

1.12 

.36 

-.43 

-.29 

1.10 

1.14 

-.82 

•  04 

.00 

BLEED 

-4.50 

-.29 

•  12 

3.75 

-1.97 

-3.81 

3.73 

.06 

.00 

POWER-19. 04 

1.59 

-.09 

18.91 

-4.70 

-8.90 

10.66 

-.04 

•  00 

2.00 

7.25 

9.33 

9591 

1936 

1650 

15000 

5990 

1.60 

432 

3.0 

RAM 

1.12 

.47 

-.26 

-.16 

1.14 

1.21 

-.78 

•  02 

.00 

BLEED 

-2.86 

-.53 

-.42 

1.97 

-1.37 

-3.93 

3.62 

.34 

.00 

POWER 

-7.54 

1.00 

-1.31 

7.64 

-1.02 

-3.96 

5.01 

•  94 

.00 

2.50 

14.9 

16.65 

10866 

1916 

1313 

22900 

6900 

1.57 

332 

.0 

RAM 

1.18 

.57 

-.26 

-.17 

1.15 

1.15 

-.61 

•  00 

.00 

BLEED  -2.72 

-.59 

-.92 

2.87 

-.19 

-4.54 

4.24 

1.68 

.00 

POWER  -4.55 

1.07 

-1.59 

6.50 

1.53 

-1.32 

2.91 

2.98 

.00 

2.80 

22.8 

22.52 

11100 

1883 

1185 

28800 

6730 

1.65 

285 

.0 

RAM 

1.22 

.60 

-.23 

-.14 

1.19 

1.15 

-.52 

.00 

.00 

BLEED  -2.57 

-.62 

-.30 

1.79 

-1.03 

-5.72 

5.57 

.40 

.00 

POWER  -3.66 

1.11 

-.33 

3.90 

-.01 

-1.80 

2.93 

.54 

.00 
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GEI  84219 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  5.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  ♦  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  65000  FEET 


NO 

P2/P0 

FO 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

1*50 

NR 

* 

.971 

3.57 

4270 

2180 

1.29 

1239 

24.3 

90 

1765 

P2 

* 

2.92 

RAM 

1.07 

2.18 

-1.26 

-.01 

1.06 

1.07 

.00 

T2 

* 

624 

BLEED 

.06 

-6.33 

6.06 

-.51 

-1.85 

.06 

.00 

ER1 

m 

0 

POMER 

-.04 

-9.77 

14.73 

.26 

1.04 

-.04 

.04 

2.00 

NR 

X 

.925 

7.25 

9020 

3070 

1.33 

1404 

38.1 

143 

1842 

P2 

* 

5.93 

RAH 

1.10 

1.93 

-.91 

-.00 

1.11 

1.10 

-.00 

T2 

* 

774 

BLEED 

.34 

-6.89 

6.32 

-.55 

-2.06 

.34 

-.00 

ERI 

m 

0 

POWER 

.94 

-5.49 

7.95 

.11 

.50 

.94 

.00 

2.50 

NR 

m 

.870 

14.9 

16000 

3460 

1.55 

1565 

53.6 

202 

1979 

P2 

-12.20 

RAN 

1.15 

1.93 

-.85 

-.00 

1.16 

1.15 

-.00 

T2 

■M 

963 

BLEED 

1.68 

-8.57 

8.47 

-.50 

-2.18 

1.68 

.00 

ERI 

m 

0 

POWER 

2.98 

-2.58 

4.80 

.07 

.31 

2.98 

.00 

2.80 

NR 

9 

.834 

22.8 

22000 

3180 

1.76 

1648 

60.8 

249 

2042 

P2 

-18.64 

RAH 

1.20 

2.44 

~1.I1 

-.00 

1.21 

1.20 

-.00 

T2 

'M 

1095 

BLEED 

.40 

-12.11 

13.28 

-.55 

-2.33 

.40 

.01 

ERI 

9 

0 

POWER 

.54 

-3.71 

5.99 

.04 

.21 

.54 

.02 
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MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

1.50 

3.57 

5.59 

2813 

1251 

1379 

6760 

2490 

1.13 

497 

6.6 

RAM 

1.09 

1.06 

-.00 

-.02 

1.31 

1.73 

-.73 

.04 

.00 

BLEED  —4. 25 

-.85 

-.42 

3.17 

-2.15 

-5.93 

5.58 

.06 

.00 

POWER-17. 88 

4.71 

-.12 

17.64 

-4.21 

-11.36 

16.41 

-.04 

.00 

2.00 

7.25 

9.50 

4091 

1340 

1334 

12300 

3250 

1.26 

432 

6.6 

RAM 

1.10 

1.11 

.00 

•  00 

1.28 

1.77 

-.72 

.02 

.00 

BLEED  -2.78 

-1.23 

-.67 

1.76 

-1.47 

-6.48 

5.81 

.34 

•  00 

POWER  -7.28 

2.34 

-.82 

7.65 

-.66 

-5.10 

7.55 

.94 

•  00 

2.50 

14.9 

16.80 

5366 

1475 

1133 

19800 

3780 

1.42 

332 

3.0 

RAM 

1.17 

1.16 

.01 

-.01 

1.29 

1.87 

-.78 

.00 

•  00 

BLEED  -2.66 

-1.  19 

-1.00 

2.76 

-.21 

-8.22 

8.02 

1.68 

.00 

POWER  -4.45 

2.17 

-1.13 

6.62 

1.84 

-2.98 

5.22 

2.98 

.00 

2.80 

22.8 

22.65 

5600 

1524 

1053 

25500 

3500 

1.60 

285 

.0 

RAM 

1.21 

1.20 

.00 

-.01 

1.33 

2.12 

-.,84 

.00 

•  00 

BLEED  -2.54 

-1.24 

-.52 

1.65 

-1.14 

-10.88 

11.53 

.40 

•  00 

POWER  -3.61 

2.19 

-.24 

3.92 

.06 

-2.99 

5.25 

.54 

•  00 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  9.0  JANUARY  1964 

STANDARD  OAY  ♦  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  65000  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

1.50 

NR 

m 

.971 

3.57 

4270 

2180 

1.29 

1239 

24.3 

90 

1765 

P2 

X 

2.92 

RAM 

1.07 

2.18 

-1.26 

-.01 

1.06 

1.07 

.00 

T2 

X 

624 

BLEEU 

.06 

-6.33 

6.06 

-.51 

-1.85 

.06 

.00 

ERI 

* 

0 

POWER 

-.04 

-9.77 

14.73 

.26 

1.04 

-.04 

.04 

2.00 

NR 

m 

.925 

7.25 

9020 

3070 

1.33 

1404 

38.1 

143 

1842 

P2 

u 

5.93 

RAM 

1.10 

1.93 

-.91 

-.00 

1.11 

1.10 

-.00 

T2 

m 

774 

BLEED 

.34 

-6.89 

6.32 

-.55 

-2.06 

.34 

-.00 

ERI 

m 

0 

POWER 

.94 

-5.49 

7.95 

.11 

.50 

.94 

.00 

2.  SO 

.  NR 

m 

.870 

14.9 

16700 

2700 

1.67 

1555 

51.8 

211 

1825 

P2 

m 

12.20 

RAM 

1.16 

2.22 

-1.21 

-.00 

1.16 

1.16 

-.01 

T2 

a 

963 

BLEED 

.06 

-4.21 

7.97 

-.36 

-1.42 

.06 

1.96 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.20 

14.76 

-.12 

.48 

2.66 

-.20 

5.36 

2.80 

NR 

m 

.834 

22.8 

22500 

930 

3.49 

1620 

55.4 

254 

1662 

P2 

18.64 

RAM 

1.20 

5.32 

-3.29 

-.00 

1.20 

1.20 

-.01 

T2 

m 

1095 

BLEED 

.02 

-16.56 

28.90 

-.42 

-1.52 

.02 

1.91 

ERI 

0 

POWER 

-.03 

43.50 

-20.56 

.47 

2.63 

-.03 

5.21 
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GEI  84219 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  9.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  ♦  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  65000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTAN6 

1.50 

3.57 

5.59 

2813 

1251 

1379 

6760 

2490 

1.13 

497 

6.6 

RAM 

1.09 

1.06 

-.00 

-.02 

1.31 

1.73 

-.73 

.04 

.00 

BLEED 

-4.25 

-.85 

-.42 

3.17 

-2.15 

-5.93 

5.58 

•  06 

.00 

POWER-17.88 

4.71 

-.12 

17.64 

-4.21 

-11.36 

16.41 

-.04 

.00 

2.00 

7.25 

9.50 

4091 

1340 

1334 

12300 

3250 

1.26 

432 

6.6 

RAM 

1.10 

1.11 

.00 

.00 

1.28 

1.77 

-.72 

.02 

.00 

BLEED 

-2.78 

-1.23 

-.67 

1.76 

-1.47 

-6.48 

5.81 

.34 

.00 

POWER 

-7.28 

2.34 

-.82 

7.65 

-.66 

-5.10 

7.55 

.94 

.00 

2.50 

14.9 

15.24 

4501 

1378 

1249 

19600 

2960 

1.52 

346 

3.0 

RAM 

1.16 

1.14 

-.00 

.00 

1.30 

2.08 

-1.05 

•  01 

•  00 

BLEED 

-.47 

3.25 

•  83 

.00 

-.54 

-3.93 

7.64 

.06 

•  00 

POWER 

1.74 

14.64 

3.44 

•  00 

1.91 

13.80 

.79 

-.20 

.00 

2.80 

22.8 

18.06 

3259 

1341 

1249 

23700 

1220 

2.67 

291 

•  0 

RAM 

1.20 

1.16 

..oo 

-.00 

1.34 

3.83 

-2.25 

.01 

.00 

BLEED 

-.53 

5.17 

•  76 

•  00 

-.62 

-12.60 

21.90 

.02 

.00 

POWER 

1.50 

19.42 

2.77 

.00 

1.67 

33.04 

-12.05 

-.03 

.00 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S. Il.O  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  +  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  65000  FEET 


MO 

P2/PO 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

1.50 

NR 

m 

.971 

3.57 

4270 

1750 

1.41 

1231 

23.6 

90 

1622 

P2 

m 

2.92 

RAM 

1.07 

2.42 

-1.59 

-.01 

1.05 

1.07 

-.02 

T2 

m 

624 

BLEED 

.04 

-1.94 

4.46 

-.34 

-1.16 

.04 

2.10 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.13 

22.56 

1.99 

1.17 

5.48 

-.13 

12.59 

2.00 

NR 

u 

•  925 

7.25 

9100 

2050 

1.54 

1388 

36.1 

144 

1598 

P2 

m 

5.93 

RAM 

1*11 

2.27 

-1.35 

-.00 

1.10 

1.11 

-.01 

T2 

774 

BLEED 

•  02 

-2.58 

6.30 

-.24 

-1.16 

.02 

2,26 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.04 

18.61 

.59 

.74 

3.77 

-.04 

8.10 

2.50 

NR 

m 

.870 

14.9 

16900 

660 

4.03 

1533 

47.6 

214 

1473 

P2 

-12.20 

RAM 

1.16 

5.25 

-5.60 

-.00 

1.16 

1.16 

-.01 

T2 

'  m 

963 

BLEED 

•  02 

-15.79 

28.06 

-.32 

-1.39 

.02 

2.05 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.02 

53.56 

-26.72 

.43 

2.88 

-.02 

5.98 

2.80 

NR 

m 

.834 

22.8 

22500 

-1240 

-1.095 

1593 

50.4 

254 

1319 

P2 

-18.64 

RAM 

1.20 

-1.80 

3.23 

-.00 

1.20 

1.20 

-.01 

T2 

*« 

1095 

BLEED 

•  02 

11.98 

.15 

—  .  36 

-1.54 

.02 

1.83 

ERI 

■ 

0 

POWER 

-.02 

-29.27 

80.73 

.57 

3.16 

-.02 

6.00 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.U.O  JANUARY  1964 

STANOARO  DAY  +  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  65000  FEET 


P2/P0  P8/P0  WFT  T8  A8  FGB  FNB 

3.57  4.68  2476  1178  1587  6270  2000 

2  - o  02  .00  1.33  1.89 
BLEED  -.39  2.38  1.09  .00  -.49  -1.61 

POWER  4.74  24.63  8.88  .00  5.84  18.57 

7.25  7.56  3142  1208  1587  11300  2150 


POWER 

2.78 

19.24 

5.28 

o 

o 

. 

3.34 

17.59 

14.9 

11.18 

2669 

1207 

1587 

17800 

870 

RAM 

1.16 

1.12 

-.01 

.00 

1.32 

4.48 

BLEED 

-.51 

5.62 

.88 

.00 

-.58 

-12.24 

POWER 

1.77 

21.50 

3.27 

.00 

2.01 

41.52 

22.8 

13.24 

1356 

1197 

1587 

21500 

-1030 

RAM 

1.20 

1.13 

-.00 

-.00 

1.36 

-2.13 

BLEED 

-.59 

12.15 

.72 

.00 

-.67 

14.46 

POWER 

1.45 

42.63 

2.74 

.00 

1.66 

-35.33 

SFCB  W2K  BTANG 
1.24  498  6.6 


1.46  436 


3 


3.07  351 

34  .01 

87  .02 

33  -.02 


1.320  292 

66  .01 
..90  .02 

89.83  -.02 
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CONFIDENTIAL 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  1.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  75000  FEET 


MO 

P2/P0 

FO 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

2.50 

NR 

.870 

14.9 

11100 

11600 

2.20 

1509 

39.2 

147 

1939 

P2 

7.55 

RAM 

1.16 

1.33 

-.36 

-.00 

1.17 

1.16 

-.00 

T2 

887 

BLEED 

1.10 

-1.96 

3.10 

-.49 

-2.13 

1.10 

-.00 

ERI 

1 

POWER 

3.10 

-.19 

5.44 

•  12 

.56 

3.10 

-.01 

2.70 

NR 

.846 

19.8 

13500 

12800 

2.11 

1567 

43.5 

165 

1981 

P2 

10.02 

RAM 

1.18 

1.36 

-.28 

-.00 

1.20 

1.18 

-.00 

T2 

967 

BLEED 

1.64 

-1.88 

3.34 

-.50 

-2.19 

1.64 

•  00 

ERI 

1 

POWER 

3.52 

-.08 

5.21 

.07 

.37 

3.52 

•  00 

3.00 

NR 

.809 

29.9 

18300 

14500 

2.13 

1649 

49.1 

202 

2042 

PZ 

15.16 

RAM 

1.24 

1.38 

-.20 

-.00 

1.25 

1.24 

-.00 

T2 

1097 

BLEED 

.40 

-2.35 

2.18 

-.55 

-2.34 

•  40 

.01 

ERI 

1 

POWER 

.67 

-.34 

1.80 

.05 

.25 

.67 

•  02 
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CONFIDENTIAL 


Xiturnx  c.  c(>Tnrr  rc/.  fCU  CCTTMATCQ  DPDPflO  MANPP 

UCilCIXHU  Lt  UW  I  r\*W  wu-T/  i  wn 


P.  S  .  L  •  0 


JANUARY  1964 


STANDARD  DAY 


PRESSURE  ALTITUDE  75000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

2.50 

14.9 

17.01 

RAM 

1.18 

BLEED 

-3.14 

POWER 

-7.83 

2.70 

19.6 

21.25 

RAM 

1.20 

BLEED 

-2.94 

POWER 

-6.15 

3.00 

29.9 

28.63 

RAM 

1.25 

BLEED 

-2.68 

POWER 

-4.81 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

25494 

3400 

2069 

23500 

.99 

.00 

-.03 

1.29 

1.05 

.00 

3.28 

-.27 

5.24 

.00 

10.78 

2.21 

26979 

3400 

1865 

27000 

1.06 

-.00 

-.02 

1.31 

1.36 

•  00 

3.61 

.31 

5.12 

.00 

9.56 

2.89 

30869 

3400 

1693 

34000  » 

1.17 

-.00 

-.01 

1.37 

-.25 

.00 

2.09 

-.85 

1.45 

.00 

5.37 

.23 

FNB  SFCB  W2K  BTANG 


12400 

2.06 

373 

.0 

1.41 

-.46 

.01 

.00 

-1.50 

2.61  1.10 

.00 

1.41 

3.82  3.10 

.00 

13500 

1.99 

330 

.0 

1.45 

-.36 

.00 

.00 

-1.02 

2.42  1.64 

.00 

2.26 

2.84  3.52 

.00 

15600 

1.97 

284 

.0 

1.51 

-.32 

.01 

.00 

-2.33 

2.15 

.40 

.00 

-.29 

1.74 

.67 

.00 
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GENEkaL  ELECTRIC  6E4/F6A  E ST  I HATED  PERFORMANCE 
P.S.  2.0  JANUARY  1964 

STANOARD  OAY  PRESSURE  ALTITUDE  75000  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

2.50 

NR 

* 

.870 

14.9 

11100 

10400 

2.02 

1509 

39.2 

147 

1939 

P2 

* 

7.55 

RAM 

1.16 

1.34 

-.35 

-.00 

1.17 

1.16 

-.00 

T2 

a 

887 

BLEED 

1.10 

-3.73 

2.18 

-.49 

-2.13 

1.10 

-.00 

ERI 

a 

0 

POWER 

3.10 

-2.99 

3.93 

.12 

.56 

3.10 

-.01 

2.70 

NR 

a 

.846 

19.8 

13500 

11500 

1.99 

1567 

43.5 

165 

1981 

P2 

m 

10.02 

RAM 

1.18 

1.36 

-.29 

-.00 

1.20 

1.18 

-.00 

T2 

'M 

967 

BLEED 

1.64 

-3.48 

1.84 

-.50 

-2.19 

1.64 

.00 

ERI 

'* 

0 

POWER 

3.52 

-.90 

1.66 

.07 

.37 

3.52 

.00 

3.00 

NR 

V 

•  809 

29.9 

18300 

12500 

2.01 

1649 

49.1 

202 

2042 

P2 

'» 

15.16 

RAM 

1.24 

1.35 

-.23 

-.00 

1.25 

1.24 

-.00 

T2 

a 

1097 

BLEED 

.40 

-3.87 

2.12 

-.55 

-2.34 

.40 

.01 

ERI 

m 

0 

POWER 

.67 

-1.14 

1.81 

.05 

.25 

.67 

.02 
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tiisa  8*2 1 9 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  2 o 0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  75000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T  8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

2.50 

14.9 

17.15 

21096 

30  83 

1933 

22100 

11000 

1.92 

373 

.0 

RAM 

1.18 

1.01 

-.02 

-.04 

1.28 

1.41 

-.44 

.01 

.00 

BLEED  -2.97 

-1.67 

-1.38 

2.26 

-l.li 

-3.34 

1.76 

1.10 

.00 

POWER  -7.46 

.90 

-2.17 

9.  14 

.89 

-1.35 

2»26 

3.10 

.00 

2.70 

19.8 

21.38 

22907 

3117 

1759 

25600 

12100 

1.89 

330 

.0 

RAM 

1.20 

1.04 

-.01 

-.03 

1.31 

1.44 

-.37 

.00 

.00 

BLEED  -2.79 

-1.73 

-1.61 

2.43 

-.68 

-  3.26 

1.61 

1.64 

.00 

POWER  -5.88 

.76 

-2.22 

7.89 

1.53 

-.69 

1.45 

3.52 

.00 

3.00 

29.9 

28.80 

25113 

30  56 

1579 

31800 

13400 

1.87 

284 

.0 

RAM 

1.26 

1.10 

-  «  04 

-.03 

1.34 

1.48 

-.35 

.01 

.00 

BLEED  -2.61 

-1.87 

-.87 

1.49 

-1.37 

-3.79 

2.03 

.40 

.00 

POWER  -4.72 

.66 

-.45 

4.99 

-.03 

-.99 

1.66 

.67 

.00 
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HO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

2.50 

NR 

E 

.870 

14.9 

11100 

8120 

1.75 

1509 

39.2 

147 

1939 

P2 

.  at 

7.55 

RAH 

1.16 

1.47 

-.45 

-.00 

1.17 

1.16 

-.00 

T2 

a: 

887 

BLEED 

1.10 

-4.17 

2.68 

-.49 

-2.13 

1.10 

-.00 

ERI 

■  m 

0 

POWER 

3.10 

-2.69 

3.85 

.12 

.56 

3.10 

-.01 

2.70 

NR 

3 

.846 

19.8 

13500 

8790 

1.76 

1567 

43.5 

165 

1981 

P2 

m 

10.02 

RAH 

1.18 

1.44 

-.34 

-.00 

1.20 

1.18 

-.00 

T2 

M 

967 

BLEED 

1.64 

-4.00 

2.44 

-.50 

-2.19 

1.64 

.00 

ERI 

M 

0 

POWER 

3.52 

-1.20 

2.19 

.OT 

.37 

3.52 

.00 

3.00 

NR 

at 

.809 

29.9 

18300 

9410 

1.79 

1649 

49.1 

202 

2042 

P2 

'  * 

15.16 

RAH 

1.24 

1.47 

-.31 

-.00 

1.25 

1.24 

-.00 

T2 

[m 

1097 

BLEED 

.40 

-4.73 

3.11 

-.55 

-2.34 

•  40 

..  .01 

ERI 

M 

0 

POWER 

.67 

-1.55 

2.45 

.05 

.25 

.67 

.02 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  3e 0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  75000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T  8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

2.50 

14.9 

17.42 

14243 

2479 

1681 

19400 

8290 

1.72 

373 

.0 

RAM 

1.17 

1.05 

.00 

-.02 

1.29 

1.47 

-.46 

.01 

.00 

BLEED 

-2.90 

-1.66 

-1.3  6 

2.23 

-1.05 

-3.94 

2.42 

1 « 1 0 

.00 

POWER 

-7.18 

1.12 

-2.10 

Bo  92 

1.03 

-1.74 

2.88 

3.10 

.00 

2.70 

19.8 

21.64 

15457 

2519 

1540 

22500 

9040 

1.71 

330 

.0 

RAH 

1.20 

1.08 

.01 

-.02 

1.31 

1.51 

-.40 

.00 

.00 

BLEED 

-2.73 

-1.71 

-1.57 

2e42 

—  o  61 

-3.98 

2.41 

1.64 

.00 

POWER 

-5.69 

.98 

-2.11 

7.74 

1.66 

-1.12 

2. 11 

3.52 

.00 

3.00 

29.9 

29.08 

16885 

2498 

1396 

28100 

9820 

1.72 

284 

.0 

RAH 

1.25 

1.14 

-.02 

-.02 

1.35 

1.55 

-.38 

.01 

.00 

BLEED 

-2.58 

-1.85 

—  o  86 

1.49 

-1.34 

-4.60 

2.96 

.40 

.00 

POWER 

-4.63 

.89 

-  .  44 

4.94 

.00 

-1.24 

2.14 

.67 

.00 

CONFIDENTIAL 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  4.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  75000  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

2.50 

NR 

M 

.870 

14.9 

11100  — 

5980 

1.60 

1509 

39.2 

147 

1939 

P2 

* 

7.55 

RAM 

1.16 

1.12 

-.66 

-.OO''  - 

1.17 

1.16 

-.00 

T2 

887 

BLEED 

1.10 

-3.97 

3.66 

-.49 

-2.13 

1.10 

-.00 

ERI 

* 

0 

POWER 

3.10 

-2.64 

3.82 

.12 

.56 

3.10 

-.01 

2.70 

NR 

m 

.  846 

19.8 

13500 

6090 

1.62 

1567 

43.5 

165 

1981 

P2 

Mt 

10.02 

RAM 

1.18 

1.05 

-.50 

-.00 

1.20 

1.18 

-.00 

T2 

'  m 

967 

BLEED 

1.64 

-4.13 

3.84 

-.50 

-2.19 

1.64 

.00 

ERI 

m 

0 

POWER 

3.52 

-1.82 

3.01 

.07 

.37 

3.52 

.00 

3.00 

NR 

m 

.809 

29.9 

18300 

5930 

1.69 

1649 

49.1 

202 

2042 

P2 

-15.16 

RAM 

1.24 

1.00 

-.42 

-.00 

1.25 

1.24 

-.00 

T2 

fit 

1097 

BLEED 

.40 

-5.37 

5.23 

-.55 

-2.34 

.40 

.01 

ERI 

■ 

0 

POWER 

.67 

-2.40 

3.65 

.05 

.25 

.67 

.02 
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GEI  84219 


r  o  N  F !  D  E  N  T !  A I 


a  ■  r«  rr  fn  »  r  nr  /  0 

ucncr\Mi.  ctcutKiU 

PoS «  4o0 
STANDARD  DAY 


F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
JANUARY  1964 

PRESSURE  ALTITUDE  75000  FEET 


M0 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T  8 

2.50 

14.9 

17.61 

9595 

2017 

RAM 

1.19 

.50 

-.29 

BLEED 

-2.89 

-.53 

-.71 

POWER 

-6.99 

1.16 

-2.03 

2.70 

19.8 

21.86 

9848 

2008 

RAM 

1.21 

.53 

-.26 

BLEED 

-2.71 

-.54 

-.91 

POWER 

-5.54 

1.17 

-2.02 

3.00 

29.9 

29.34 

10024 

1967 

RAH 

1.26 

.56 

-.25 

BLEE0 

-2.57 

-.57 

-.27 

POWER 

-4.54 

1.22 

-.44 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

1487 

17200 

6120 

1.57 

373 

-.19 

1.14 

l.  10 

-.64 

.01 

2.58 

-.66 

-3.85 

3.52  1.10 

8.76 

1.14 

-2.43 

3.61  3.10 

1348 

19800 

6270 

1.57 

330 

-.17 

1.15 

1.08 

-.53 

.00 

2.81 

-.19 

-4.13 

3.84  1.64 

7.76 

1.79 

-1.93 

3.13  3.52 

1216 

24500 

6180 

1.62 

284 

-.15 

1.21 

1.09 

-.50 

.01 

1.81 

-.98 

-5.10 

4.91 

.40 

4.81 

.02 

-1.89 

3.13 

.67 

BTANG 

.0 

.00 

.00 

.00 

.0 
.00 
•  00 
.00 

.0 

.00 

.00 

.00 


14-9 


CONFIDENTIAL 


ftTCT  A49.1Q 


CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  5.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  75000  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

1.80 

NR 

at 

.945 

5.43 

4430 

2030 

1.21 

1273 

21.8 

81 

1765 

P2 

m 

2.75 

RAM 

1.10 

1.89 

-.87 

-.01 

1.10 

1.10 

.00 

T2 

m 

652 

BLEED 

.05 

-6.22 

5.96 

-.50 

-1.87 

.05 

-.00 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.04 

-10.75 

16.76 

.31 

1.26 

-.04 

.00 

2.00 

NR 

m 

.925 

7.24 

5960 

2280 

1.25 

1341 

26.3 

98 

1787 

P2 

a 

3.67 

RAM 

1.12 

1.83 

-.78 

-.01 

1.11 

1.12 

.00 

T2 

'  a 

712 

BLEED 

.07 

-6.59 

6.22 

-.53 

-1.96 

.07 

.00 

ERI 

m 

0 

POWER 

.10 

-9.12 

13.27 

.18 

.85 

.10 

-.08 

2.30 

NR 

m 

•  893 

11.2 

8830 

2710 

1.33 

1442 

33.8 

127 

1877 

P2 

m 

5.67 

RAM 

1.14 

1.80 

-.71 

-.00 

1.15 

1.14 

.00 

T2 

w 

813 

BLEED 

.36 

-6.92 

6.26 

-.55 

-2.12 

.36 

-.01 

ERI 

0 

POWER 

1.11 

-4.99 

7.74 

.12 

.57 

1.11 

.00 

2.50 

NR 

m 

.870 

14.9 

11100 

2910 

1.41 

1509 

39.2 

147 

1939 

P2 

m 

7.55 

RAM 

1  a  16 

1.95 

-.87 

-.00 

1.17 

1.16 

-.00 

T2 

m 

887 

BLEED 

1.10 

-7.58 

7.14 

-.49 

-2.13 

1.10 

-.00 

ERI 

m 

0 

POWER 

3.10 

-3.05 

5.82 

.12 

.56 

3.10 

-.01 

2.70 

NR 

m 

.846 

19.8 

13500 

2930 

1.49 

1567 

43.5 

165 

1981 

P2 

*10.02 

RAM 

1.18 

2.02 

-.75 

-.00 

1.20 

1.18 

-.00 

T2 

■ 

967 

BLEED 

1.64 

-8.44 

8.27 

-.50 

-2.19 

1.64 

.00 

ERI 

m 

0 

POWER 

3.52 

-2.76 

5.46 

.07 

.37 

3.52 

.00 

3.00 

NR 

« 

.809 

29.9 

18300 

2680 

1.69 

1649 

49.1 

202 

2042 

P2 

•15.16 

RAM 

1.24 

2.06 

-.75 

-.00 

1.25 

1.24 

-.00 

T2 

U 

1097 

BLEED 

.40 

-11.59 

12.51 

-.55 

-2.34 

.40 

.01 

ERI 

■ 

0 

POWER 

.67 

-3.85 

6.64 

.05 

.25 

.67 

.02 

14-10 


CONFIDENTIAL 


CONFIDENTIAL 


GEI  84219 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  5 eO  JANUARY  1964 

STANOARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  75000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

1.80 

5.43 

7.94 

2467 

1260 

1415 

6560 

2140 

1.15 

485 

6.6 

RAM 

1.15 

1.10 

-.00 

-.05 

1.31 

1.73 

-.69 

.05 

.00 

BLEEO 

-4.57 

-.82 

-.40 

3.51 

-2.00 

-6.24 

5.98 

.05 

.00 

POWER- 

■22.19 

5.72 

.03 

22.05 

-4.04 

-12.33 

18.42 

-.04 

.00 

2.00 

7.24 

9.90 

2858 

1290 

1394 

8350 

2390 

1.20 

461 

6.6 

RAM 

1.13 

1.  12 

.00 

-.01 

1.29 

1.73 

-.67 

.04 

.00 

BLEED 

-3.64 

-.98 

-.48 

2.49 

-1.76 

-6.33 

5.90 

.07 

.00 

POWER-14.24 

3.91 

-.48 

13.92 

-2.38 

-8.58 

12.71 

.10 

.00 

2.30 

11.2 

14.15 

3600 

1371 

1299 

11700 

2850 

1.27 

411 

3.0 

RAM 

1.14 

1.15 

.00 

.00 

1.29 

1.74 

-.65 

.03 

.00 

BLEED 

-2.61 

-1.31 

-.69 

1.60 

-1.35 

-6.65 

5.92 

.36 

.00 

POWER 

-7.73 

2.65 

-.91 

8.21 

-.36 

-4.92 

7.67 

1.11 

.00 

2.  SO 

14.9 

17.86 

4095 

1430 

1221 

14200 

3100 

1.32 

373 

•  0 

RAM 

1.17 

1.  17 

.01 

-.01 

1.29 

1.77 

-.66 

.01 

.00 

BLEED 

-2.81 

-1.24 

-.89 

2.41 

-.72 

-7.26 

6.76 

1.10 

.00 

POWER 

-6.77 

2.71 

-1.37 

8.88 

1.59 

-3.84 

6.63 

3.10 

.00 

2.70 

19.8 

22.10 

4348 

1475 

1132 

16600 

3110 

1.40 

330 

.0 

RAM 

1.20 

1.19 

.01 

-.01 

1.31 

1.87 

-.62 

.00 

.00 

BLEED 

-2.65 

-1.21 

-.98 

2.70 

-.20 

-8.19 

7.96 

1.64 

.00 

POWER 

-5.39 

2.66 

-1.34 

7.95 

2.24 

-3.32 

6.04 

3.52 

.00 

3.00 

29.9 

29.55 

4524 

1524 

1054 

21200 

2880 

1.57 

284 

•  0 

RAM 

1.25 

1.24 

.00 

-.01 

1.36 

2.09 

-.77 

.01 

.00 

BLEED 

-2.54 

-1.25 

-.52 

1.65 

-1.11 

-10.77 

11.34 

.40 

.00 

POWER 

-4.47 

2.71 

—  .30 

4.86 

.13 

-3.34 

6.11 

.67 

.00 

14-11 


CONFIDENTIAL 


. . . 


f,  *  wnwurmw  \ 


GEI  84219 


CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATEO  PERFORMANCE 


P.S.10.0  JANUARY  1964 


STANOARO  DAY 


PRESSURE  ALTITUDE  75000  FEET 


MO 

P2/P0 

FO 

FN 

SFC 

TE 

PE 

M2 

TC 

1.80 

NR 

■ 

.  945 

5.43 

4430 

2030 

1.21 

1273 

21.8 

81 

1765 

P  2 

M 

2.75 

RAM 

1.10 

1.89 

-.87 

-.01 

1.10 

1.10 

.00 

T2 

3t 

652 

BLEED 

.05 

-6.22 

5.96 

-.50 

-1.87 

.05 

-.00 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.04 

-10.75 

16.76 

.31 

1.26 

-.04 

.00 

2.00 

NR 

X 

.925 

7.24 

5960 

2280 

1.25 

1341 

26.3 

98 

1787 

P2 

■ 

3.67 

RAM 

1.12 

1.83 

-.78 

-.01 

1.11 

1.12 

.00 

T2 

■ 

712 

BLEED 

.07 

-6.59 

6.22 

-.53 

-1.96 

.07 

.00 

ERI 

m 

0 

POWER 

.10 

-9.12 

13.27 

.18 

.85 

.10 

-.08 

2.30 

NR 

m 

.893 

11.2 

8830 

2710 

1.33 

1442 

33.8 

127 

1877 

P2 

m 

5.67 

RAM 

1.14 

1.80 

-.71 

-.00 

1.15 

1.14 

-.00 

T2 

w 

813 

BLEED 

.36 

-6.91 

6.26 

-.55 

-2.11 

•  36 

-.00 

ERI 

m 

0 

POWER 

1.11 

-4.92 

7.73 

.13 

.59 

1.11 

.04 

2.50 

NR 

m 

.870 

14.9 

11200 

2780 

1.42 

1507 

38.9 

148 

1904 

P2 

M 

7.55 

RAM 

1.16 

1.95 

-.88 

-.00 

1.16 

1.16 

-.01 

T2 

m 

887 

BLEED 

.43 

-4,85 

6.46 

-.39 

-1.65 

.43 

1.21 

ERI 

* 

0 

POWER 

-.27 

12.50 

2.64 

.  66 

3.12 

-.27 

6.19 

2.70 

NR 

m 

.846 

19.8 

14000 

2260 

1.61 

1557 

42.0 

172 

1821 

P2 

m 

10.02 

RAM 

1.20 

2.16 

-.90 

-.00 

1.19 

1.20 

-.01 

T2 

m 

967 

BLEED 

.07 

-4.51 

8.17 

-.37 

-1.45 

.07 

1.89 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.24 

18.47 

-.32 

.60 

3.31 

-.24 

6.65 

3.00 

NR 

■ 

.809 

29.9 

18700 

880 

3.01 

1622 

44.8 

206 

1665 

P2 

a 

15.16 

RAM 

1.25 

4.08 

-2.39 

-.00 

1.24 

1.25 

-.01 

T2 

■ 

1097 

BLEED 

.02 

-14.79 

25.39 

-.43 

-1.56 

.02 

1.84 

ERI 

a 

0 

POWER 

-  .03 

44.45 

-  18.57 

.56 

3.12 

-o  03 

6.17 
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urn  84ziy 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.10.0  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  75000  FEET 


MO  P2/P0  P8/P0  WFT  T8  A8  FGB  FNB  SFCB  W2K  BTANG 

1,80  5.43  7.94  2467  1260  1415  6560  2140  1.15  485  6.6 

RAM  1.15  1.10  -.00  -.05  1.31  1.73  -.69  .05  .00 

BLEED  -4.57  -.82  -.40  3.51  -2.00  -6.24  5.98  .05  .00 

POWER-22.19  5.72  .03  22.05  -4.04  -12.33  18.42  -.04  .00 

2.00  7.24  9.90  2858  1290  1394  8350  2390  1.20  461  6.6 

RAM  1.13  1.12  .00  -.01  1.29  1.73  -.67  .04  .00 

BLEED  -3.64  -.98  -.48  2.49  -1.76  -6.33  5.90  .07  .00 

POWER-14.24  3.91  -.48  13.92  -2.38  -8.58  12.71  .10  .00 

2.30  11.2  14.15  3600  1370  1299  11700  2840  1.27  411  3.0 

RAM  1.14  1.15  .00  .00  1.29  1.74  -.65  .03  .00 

BLEED  -2.60  -1.30  -.69  1.60  -1.35  -6.64  5.92  .36  .00 

POWER  -7.70  2.71  -.89  8.19  -.34  -4.85  7.66  1.11  .00 

2.50  14.9  17.47  3950  1406  1249  14200  2960  1.33  377  .0 

RAM  1.16  1.15  -.00  .00  1.29  1.79  -.70  .02  .00 

BLEED  -1.38  1.14  .20  .91  -.61  -4.56  6.12  .43  .00 

POWER  .68  15.24  4.26  1.32  2.18  11.46  3.65  -.27  .00 

2.70  19.8  19.97  3623  1376  1249  16500  2420  1.50  344  .0 

RAM  1.19  1.17  -.00  -.00  1,32  2.07  -.82  .01  .00 

BLEED  -.56  3.10  .78  .00  -.55  -4.16  7.74  .07  .00 

POWER  2.10  18.14  4.25  .00  2.33  17.29  .81  -.24  .00 

3.00  29.9  23.61  2651  1343  1249  19800  1060  2.50  290  .0 

RAM  1.23  1.20  -.00  -.00  1.37  3.54  -1.98  .01  .00 

BLEED  -.61  4.97  .72  .00  -.64  -12.35  21.26  .02  .00 

POWER  1.48  23.25  3.28  .00  1.96  37.16  -12.43  -.03  .00 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  performance 
P.S.13.4  JANUARY  1964 

STANDARD  OAY  PRESSURE  ALTITUDE  75000  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

1.80  NR  * 

.945 

5.43 

4430 

1570 

1.35 

1264 

21.1 

81 

1600 

P2  - 

2.75 

RAM 

1.11 

2.01 

-1.07 

-.01 

1.09 

l.ll 

-.03 

T2  ■ 

652 

BLEED 

•  03 

-2.01 

4.61 

-.35 

-1.19 

.03 

2.08 

ERI  * 

0 

POWER 

-.13 

24*62 

3.83 

1.32 

6.20 

-.13 

14.20 

2.00  NR  - 

•  925 

7.24 

5970 

1640 

1.44 

1329 

25.2 

98 

1587 

P2  • 

3.67 

RAM 

1.12 

2.00 

-1.03 

-.01 

1.10 

1.12 

-.02 

T2  ■ 

712 

BLEEO 

.02 

-2.34 

5.39 

-.31 

-1.19 

.02 

2.12 

ERI  « 

0 

POWER 

-.08 

23.72 

2.24 

1.16 

5.38 

-.08 

12.01 

2.30  NR  ■ 

.893 

11.2 

8950 

1370 

1.76 

1422 

31.2 

128 

1531 

P2  « 

5.67 

RAM 

1.15 

2.45 

-1.52 

-.00 

1.14 

1.15 

-.01 

T2  - 

813 

BLEED 

.01 

-3.81 

8.08 

-.28 

-1.24 

.01 

2.16 

ERI  • 

0 

POWER 

-.03 

25.85 

-2.12 

.62 

4.16 

-.03 

8*98 

2.50  NR  • 

.870 

14.9 

11500 

1010 

2.30 

1483 

35.3 

152 

1487 

P2  « 

7.55 

RAM 

1.17 

3.41 

-2.76 

-.01 

1.16 

1.17 

-.01 

T2  « 

887 

BLEED 

.01 

—6.88 

12.96 

-.29 

-1.31 

.01 

2.14 

ERI  > 

0 

POWER 

-.02 

37.05 

-11.04 

.61 

3.83 

-.02 

8.14 

2.70  NR  « 

.846 

19.8 

14200 

300 

6.31 

1531 

37.9 

174 

1406 

P2  -10.02 

RAM 

1.20 

8.78 

-5.31 

-.00 

1.19 

1.20 

-.01 

T2  « 

967 

BLEED 

.01 

-29.77 

65.14 

-.34 

-1.42 

.01 

2.00 

ERI  - 

0 

POWER 

-.03 

122.64 

-67.39 

.57 

3.71 

-.03 

7.79 
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GEI  84219 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/F6A  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  13.4  JANUARY  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  75000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

1.80 

5.43 

6.36 

2122 

1177 

1690 

6070 

1640 

1.30 

486 

6.6 

RAM 

1.09 

1.05 

-.02 

.00 

1.32 

1.89 

-.92 

.05 

.00 

BLEED 

-.38 

2.47 

1.05 

.00 

-  .49 

-1.91 

4.50 

.03 

.00 

POWER 

5.03 

28.59 

9.80 

.00 

6.20 

23.35 

5.06 

-.13 

.00 

2.00 

7.24 

7.74 

2348 

1187 

1690 

7670 

1710 

1.38 

462 

6.6 

RAM 

1.11 

1.07 

-.02 

.00 

1.31 

1.97 

-1.00 

•  04 

.00 

8LEE0 

-.41 

2.86 

1.06 

.00 

-.48 

-2.27 

5.30 

.02 

.00 

POWER 

4.27 

26.06 

8.05 

.00 

5.04 

22.96 

2.97 

-.08 

.00 

2.30 

11.2 

10.08 

2422 

1185 

1690 

1C400 

1480 

1.64 

417 

3.0 

RAM 

1.15 

1.12 

-.00 

.00 

1.32 

2.36 

-1.41 

.03 

.00 

BLEED 

-.45 

3.82 

1.03 

.00 

-.50 

-3.63 

7.88 

.01 

.00 

POWER 

2.89 

23.59 

5.60 

.00 

3.47 

24.66 

-l.Ol 

-.03 

.00 

2.50 

14.9 

11.91 

2317 

1186 

1690 

12600 

1120 

2.06 

387 

.0 

RAM 

1.17 

1.12 

-.01 

.00 

1.33 

2.93 

-2.12 

.02 

.00 

BLEEO 

—  .  48 

4.74 

.97 

.00 

-.53 

-6.11 

11.95 

.01 

.00 

POWER 

2.48 

24.85 

4.74 

.00 

2.91 

32.94 

-7.39 

-.02 

.00 

2.70 

19.8 

13.54 

1891 

1178 

1690 

14600 

420 

4.55 

348 

.0 

RAM 

1.20 

1.14 

-.00 

-.00 

1.35 

6.66 

-4.14 

.02 

.00 

BLEEO 

-.54 

6.28 

.84 

.00 

-.60 

-21.59 

41.21 

.01 

•  00 

POWER 

2.22 

30.45 

4.12 

.00 

2.50 

88.93 

-46.17 

-.03 

.00 
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VOLUME  E-IV  (F) 


IN 


PAGE  5-2: 


The  abscissa  scale  on  the  Inlet  Total  Temperature  versus 
Inlet  Total  Pressure  diagram  is  mislabeled  by  a  factor  of 
two  and  should  read  ”0,  200,  400,  600,  800,  1000,  1200” 
instead  of  ”200,  400,  HOP,  800, . lOOt),  1200,  blank"  as  shown. 


